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^Trincipium illud pcculiarc, subtilc, impondcrabile, 
cuncta pcnclrare ct pcrslringcrc adlaborans, singulari 
niiraquc spccic apparcns, quod cx. omnibus corporibus 
organicis ct anorganicis vario modo elici potest , vis 
clcctricae nominc vcnit. Intcr hos autcm modos ex- 
citandac vis clcctricac frictio ct conlactus non solum, 
duorum aliquo modo sibi conlrariorum corporum, sed 
ctiam sccundum expcrimenta CI. Seebeckii duarum 
laminarum melallicarum eiusdem indolis sed varii calo- 
ris, idcm mctallum in oppositis Cnibus varium caloris 
gradum cxbibcns ] , imo turmalino, sulphure nntivo, 
adamaulc et aliis corporibus pyro-elcctricis aequali pcr 
totara massam calore perfusis 2 , pressio disci metalli- 
ci in serica 3 , mutatio cohaerentiae ct naturae chcmi- 
cac, viciuia corporum vi electrica imbutorum, numc- 
rantur; landcm secundum Cl. Faradayu.yi , in rac- 
tallo aut alio conduccnte corpore, Si in vicinia poli 
magnctici aut inter duos oppositos eius polos in motum 



• Dr. Jom^NES Mlller H.indhuch dcr Physiologie <lcs 
Menschcn , B. 1 , pag. G\. 

2 M. Brewster Aunales de Chimie et de Physiquc par 
MM. Gvy-Lissac et Arvco, T. XXVIII. 

3 Becoierel Ann. de Chim. ct de Physiij. T. XXII. 
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agitur, oritur torrcns olectricus, cuius directio perpen- 
dicularis est ad directiouem molus 4 . Utrum vero vis 
clectrica processu vitae vivis in corporibus cxcilclur, 
an pcr diversitateiu chemicam ncrvorum ct musculo- 
rum elcctrica tcnsio in conspectum veniat, ex niultis 
ct ingeniosis experimenlis ab Alexandro Humboldto 
et Muellero institutis, hucusque non innoluit. — 
lloc tanlum ccrtum est, eleclrica phaenomena iu ani- 
nialium corporibus friclione non elicita , pcrquam de- 
bilia observari, quamvis variae metamorphoses malc- 
riae, sine gencratione huius vis, produci non posse 
vidcanlur. Pfaffius ct Ahrens 5 , qui in homini- 
bus multa expcrinieula cum vi elcctrica instituebant, 
sequcntia invenerunl: clectricam vim hominis, in 
statu sanitalis, posilivam cssc; iulcnsitate sua raro 
praecellcre eam, quam cuprum zinco coniunetum lcrra 
non iuteriecta extricaret; iiritabiles homines, tempe- 
ramenti sanguiuei, maiori eius copia gaudere quam se- 
gnes, tcmperamenti phlegmalici; vcsperi maiorem copiam 
quam alioquin observari; mulieres multo frequcnlius 
viris electronegativas esse, quamvis hac in re nulla 
univcrsalis lex statui possit °; hyeme corpora homi- 
num refrigerala nullam vim electricam ostendere, quae 
demum ea ralione in conspectum venit, qua corpus 



* «Jozeea Podolskiego, Rozpravra o Dziataniu magiicsdw 
na rozne ciata, w Krakowie 1857 r. pag. 29. 

5 Meckel's ArcLiv. o — lGl. 

6 Gardimls tempore fluxus uienstrualis et gravidilatis ne- 
gativam semper invcnit vim electricam, viile Mcellee 
Uandbuch dcr JPhysiologie des Menschcn, Ii. ' : „_ yy 



cxcalefit; nudum corpus et alias varias huius partes 
eadem phaenomena monstrarc. Quo magis autem cor- 
pora niaterie cleclrica, ut perhibent, imbuta sunt , eo 
alacrior csse solet vita, imprimis vasorum nervorum- 
quc, ubi vero bacc parcius a corporibus paratur aut iis 
cxternarum rcrum actione detrahilur, languct vitac 
vigor ciusquc vircs rcmissius agunt, quamobrcm ex 
hao parle morbis ansam dari probabilc cst, cuius rei 
rlicumalismi insignc praebcnt documcnlum, in quibus 
vis clcctrica nulla apparct 7 . 

Corpora viva a vi electrica potenter aflici. quo- 
tidiana docct cxpericnlia. Atmosphacra enim clectrico 
principio iusto magis praegnanle, ova avium et ani- 
malium caro facilius putrescit, multorumquc homiuum 
hoc slatu atmosphacrac sauitas periclitatur; femiuae 
ulerum gcrcntcs haud raro abortum patiuntur, in No- 
socomio caritatis Parisicnsi uua nocte tempestatc vc- 
hcmcnti oborta, postridie magnum pbthisicorum numc- 
rum, ubi iam ad extrema perventum erat, pcriissc 
Ccl. Anoralus narrat. Quod ad morhorum sanato- 
rum rcditum attinct, observatum est, nautis e febre 
intcrmittcntc couvalcsccutibus, oborta procclla malum 
recidisse. Sed non minus salubres effectus a vi elec- 
trica iu corporibus vivis producti obscrvantur, dum- 
niodo aetioni illius dcbitc exponautur. Experimcnta 
a Cl. Gkijimio et Su.ndelino instituta, cvaporationem 
cutaneam ad sudoris secretioncm usque adauclam de- 



7 Mecuels Arclilv. 5— 1C1. 



fcnduut 8 . Quapropter medici a longo iam tempore 
vim elcctricam iu curandis morbis, remediis solitis 
rcnilcntibus iu usum vocare coeperunt; neque diu ex- 
pcrimenla instilueuda opus erant, ut de eius salutifcra 
ope convincercutur. Excepto autcm Scribonio Largo, 
qui scquenlia habet sCapilis dolorein, quamvis veterem 
et iutolcrabilem protiuus tollit et in perpctuum reme- 
diat Torpcdo viva nigra, imposita eo loco, qui in do- 
lore est, donec dcsinat dolor et obstupescat ea pars; 
quod quum primum scnserit, removeatur remedium, 
ne sensus aufcralur eius partis , plurcs autem praepa- 
raudae sunt ciusdcm generis torpedines, quia nonnun- 
quam vix ad duas trcsve respondet curalio, id est tor« 
por, quod cst siguum remcdiationisn 9 , primus secundum 
Priesti.eyum Stepiianus Greyus circa annum 1729 
cum vi clectrica corporum vivorum experimenla facere 
coepit, oclo annis post, scinlillae e corporc humano 
elicitae fuerunt. Inventa autem lagena Iugdunensi ob- 
servationes et experimenta magis in dies magisquc 
perficiebantur. Gordonus Professor Erfordiensis pri- 
mus anno 1745 ab efficientia electrica pulsationem ar- 
teriarum accelerari observavit. Multi quidem huius 
temporis viri docti in hoc convcniebant, nonnulli vero 
contcndebant, a vi electrica solam transpirationcm cu- 
taneam promoveri. Kratzensteinus Professor Hav- 



8 Dr. J. J. Rotd. De clcctricitatis in organismum Luma- 
num effectu, Monacbii 1829. pag. 9. 

9 G. Bakkeh. Dc natura liominis liber clementarius pars 
prior Groningae , 182G. pag. 12o. 



nicnsis primus vim electricam adhibuit tauquam remedium 
slimulans contra morbos asthcnicos. Elicitac scintillae 
e digitis paralyticis miros effcctus praestitissc perlii- 
bcntur. ldem quoquc motus arteriarum a vi elcctrica 
accelerari experimentis comprobavit. Nolletus cum 
probasset, vim eleclricam jncrcmento plantarum ami- 
cam esse, animalia vero, transpiratione corum cuta- 
nca promota, leviora reddi, usus est hac vi contra 
paralysim, adraoncns simul, lagenam lugduucnsem cau- 
te usurpari dcberc et ncque sempcr vim electiieain 
pracsidio essc. Jallabeutus Profcssor Monspessula- 
nus hominem a 15 annis paralyticum vis electricac 
opc restituit. 

Pivatio Italo anno 17iG in mcntcm incidit, a cor- 
poribus fragrantibus in vasis vitrcis clectricis inclusis, 
cxhalationcs in longum spalium transmitti, casdem sub- 
stanlias ctiam in corpus humanum non inductas, vires 
suas salulifcras pcr parictes vitrorum cxscrcrc posse. 
Sirailibus tubis vitreis balsamo pcruviano implctis et 
deinde friclione ad statum clcctricum adductis arthriti- 
dcm et paralysim curare voluit. Watsonls laincn 
Londini (1751) et Nolletus Luteliac Parisioruni 
falsam hanc opinionem esse docucrunt, et omnes cffe- 
ctus, qui exinde observati fuerunt, vitris solis vi ele- 
ctrica imbutis adscribebant, non vero exhalationibus, 
quae pcr parietes vasorum nullo modo transire posscnt. 
Veukatius Professor Bononiensis initio strenuissimus 
Pivatii adsecla, postea neglccta eius doctriua cum 
sola vi clcctrica cxperimcnta instituere cocpit , quam 
ad debellandas paralyses ct adfectus rheumaticos adhi- 



buit. Ille cliain virtutes vis electricae stimulantes ct 
discuticntes esse probavit. Salvagius non solum in 
paralysi sed etiam bono cum effcctu usus cst hac vi 
in tumoribus frigidis, quibus originem fcbres intermit- 
tentes dcdcrunt. Sciiaeferus odontalgiae artbritidi 
paralysibus ope vis electricae mcdebatur, simulque com- 
periit banc longe efficaciorem cssc in iuvenibus quam 
adullis et valetudinariis. Joannes Floyerus medicus 
Dorcestriensis primus amaurosim ope vis electricae sus- 
tulit. Lindiiultus autem ankylosim. Hic ultimus 
fclici cum evcntu usus est vi electrica in febribus in- 
tcrmittenlibus, epilepsia, arthritide, odonlalgia et sur- 
ditate. Spengleuus autem non solum , bis in morbis 
bonos cius cffcctus cxpertus cst, sed etiam in amenor- 
rlinca euin successu adhibuit. Antonius de Haen in 
cliorca Sti Vili paralysibus incomplclis cum trcmore 
coniunctis nec non in incipiente amaurosi faustum 
cventum observavit. Guiliielmus Watsonus in tris- 
mo et tctano aliique multi variis in morbis in auxilium 
vim clectricam vocaverunt. 

Scd fuerunt el lalcs medici ut Hallerus ct Row- 
leyus, qui omnem vim mcdicam vis elcctricae ne- 
garunt. Beniaminus Fp.anklinus non neg-avit quidcm 
lianc vim, sed funcstos effeclus ineptc tractationi la- 
genac Kleistianae adscribit. Et ficri potuit, ut non- 
nulli ex eo , optatos effectus non aniniadverterent, 
quod slatim initio veliementioribus usi sint concussio- 
nibus. Quare Roesslerus omncs mclhodos rite adplj- 
candae vis electricae docere sluduit, simulquc casus 
in quibus adhiberi debet, determinavit. Hic initio ule- 



balur balneo electrico, postea elicicbat scintillas e parte 
resoluta vcl lagena Kleistiana eam conculicbut. Ultiraa 
tamcn baec methodus secundum Salvagilm plus no- 
ccre quam prodcssc solet. 

Sub finem scculi decimi oclavi adeo inler medicos 
pcrcrebuit usus vis clectricae, qune frictione clicilur, 
ad curandos morbos, ut nullum fcrc sit gcnus morbo- 
rum, quod opc vis electricac debcllarc nou. sluduerint. 
Nimius bic usus vis elcclricae in curandis morbis nulla 
ratione liabila singularis morbi nalurac ct aliorum uio- 
mentorum, ncc non commcntum dc cfficicutia vis 
clcclricae adversus omnes morbos, proplcr irrita sac- 
pcnumcro vanaquc mcdcnlium lcnlamina ad mnla opc 
liuius potenliae dclcnda, co rem pcrduxit, ut usus vis 
clcctricae mcdicus a plcrisque vili peudcretur ac fcr- 
mc prorsus ncgligerctur. Erant tamen alii, qui etsi 
vi clcctricae tantam in curandis morbis potcntiam liaud 
tribueudam cssc cognosccrcnt, pcricula tamcn in vcri- 
tale investiganda magni facicntcs, viam a Roesslero 
iam monstratam ingrcssi sunt, ac omnia cxpcrinienta 
accuralissirae repelcrc, pbacnomena inter sc comparare 
ct quibus morbis vis clectrica opponi possit, dilucidare 
sluducrunt. Eorum opcra cvictum cst, clcctricam 
vim taulum in vita ncrvorum ct pcr eaudcm efficacem 
csse, itaque tum solum ab ca bonos effectus sperandos 
cssc, ubi probabile est, incilationem nervorum aliqnid 
profuturaiu; deinde ipsam incitalioiiem actionis sine 
ulteriori profundiori et intima vi in processum vitae 
organi adfecti , praescrtim iu inveleralis cfaronicis ma- 
lis, longe rarius prodcsse, quam e.x levi obscrvalione 
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raali colligi posset. Inter medicos, qui dc hac re ab- 
strusa illustranda maxime pronicruerunt, laudandi sunt: 
Ritterus, Grapengiesserus, Waltherus , Bisch- 

HOFFIUS, KuEHNIUS, OsiANDER, StERNBERGIUS, 

Weinholdius, Westringius, Sundelinus, Vogtius, 
tandem Cl. Humboldtus. Inter auctores vero operum 
de vi electrica eminent. Bertholonius de S. Laza- 
ro 10 , J. Fergusonus n , J. J. Gardanius ^ 2 , J. S. 
Carmichael 13 , V. Barneveldius M, T. Cavallo 15 , 
J. F. Deimannus 1G , M. Imhoffius 17 , C. Kuehnius 18 , 
J. F. Hartmannus 10 , P. A. Marberius *>, J. T. Scha- 



10 De l'clectricite du corps humain dans 1'etat de sante et 
de maladic. Paris , 1780. 

11 Introduction to clectricity Lond. 1770. 8vo pars Ga 
agit de usu vis clcctricae in artc lncdica. 

12 Conjccturcs sur l'clectricite mcdicale avcc dcs rechcrchcs 
sur la coliuuc metalliijuc a Paris 1768. 

13 Tentamcn inauguralc mcdicum de paralysi. Edimb.I7C4. 
" Mcdizinische Elcctricitiit , aus d. Uoll. Leipz. 1787. 

|r ' Ycrsuch ubcr dic Theorie und Anwcndung der medizi- 
nischcn Elcclricitiit aus d. Engl. von A. N. ScnrnEK. 
Leipz. 1799. 

'« Von dcr guten Wirhung der Electricitiit in verschicdcnen 
KranUhciten a. d. Uoll. 2 Biinde. Copenhag. 1795. 

" Wm hat die bcutigc Arzneikunde scit cincm halbcn Jah- 
rc in Riiclisicht ciner zweckmiissigcn Anwendung dcr 
Elcctricitiit auf Kranl.e gewonncn. Miinchcn 1790. 
i» Geschichte der mcdizinischen und physischcn Electrici- 
tiit. 2 Theile. Lcipzig 1783. 

,0 Dic angewandte Electricitat bci Kranhheiten des men- 

schlichen Kiirpers. Ilannov. 1770. 
" Progr. dc clectricitatis acreae in corpus humanum aclio. 

nc. Piag. 17C7. 
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FERU8 21 , V. G. KeLCHIUS ^ 2 , G. C. SlLBERSCIILAGIUS ?3 , 

Kleimus ^, Ch. Pfaffius 25 , J. Aldimus 20 , Fr. Al. 

IIUMBOLIJTUS ^ 7 , AKERMANNUS 28 , G. RlTTERUS ~ J , 

J. Priestleyus 3°, F. L. Aucustinus 3t , Cp. H. Bi- 
sciihoffius 32 , J. A. IIeidmannus 33 , V. J. Cn. Gra- 



Vorschliigc , wic man <I!c Eleclrieitiit , die man hishcr 

nur niisscrlich gcbrnucht hnt, auch innerlich zum INutzcn 

dcs Hranlicn anwcnden soll. Itcrlin 1700. 

Ebcr die Wirhung d. galvan. Electricilat im mcnsehli- 

chcn Kiirpcr. Kiinigsbcrg 1805. 

Vcrsuch von Vcrstiirliung der Eleklrischcn Erschiitterung 

iiinl ihrem Gchrauchc bei Krnnlibcitcii , und bci Ableu- 

liung dcs Ungcwittcrs. Itcilin I7G8. 

Dissertatio de mctallorum iriilaniciito nd cxplornndam 

vcram mortcm. IHogunt. 1794. 

Disscrtatio dc clcctricitate sic dicta animali. Stuttg. 1793. 

Dc animali clcctricitate diss. duo Bonon. 17!' 1. 

Vcrsuch iibcr dic gcreiztc Muslicl - und INcrven- Fascr, 

ncbst Vcrmulhungcn ubcr den chcmisclien Process des 

Eebens in der Tbicr- und rflanzcnvrclt. Ilerlin, Erst. Itd. 

1707. 2ter Bd. 1790. 

Versuch eincr physischen Dnrstcllung dcr Lcbcnsliraflc 

organisirtcr Kiirper. Itcr Bd. Erankf. 1798. 

Bewcis , dass cin bestiindigcr Galvanisrous dcn Lcbens- 

proeess in dcm Thierreich beglcite. Wciinar 1798. 

Bcytriige zur niihcrn Kcnntniss des Galvanismus, 
Ersten Bandcs zweytes Sliicli. Jcna 1801, 
Gcschichtc und gcgcnwiirtigcr Zustand der Elcl.tricitat 
nus ilein Engiisehen iibers. von Dr. J. G. Krimtz. 
Bcrlin und Stralsund 1772. 

Vom Galvanismus und dcsscn medicinischcr Anwendiing. 
Berlin 1801. 

De usu Gnlvnnismi in nrte medica. Jenae 1801. 
Vollstiindige, nuf Versuche und Vcrnunftschliissc grgriind. 
Thcorie d. galv. clclitr. fiir Acrzte, Chciuiiicr uud Apo 
thcker. Wien 180G. 
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PENGIES8ERUS »*, Fr. PlGLERUS 35 , WeSLEYUS *•, 

A. Galvani 37 , C. G. Hufelandius 38 , Behrendsius 3a , 
C. C. Kreveus 40 , C. F. IIellwagus **, C. ab Ster\- 
berg i2 , Cn. A. Struveus /<3 , F. M. Martenius u , 
Ph. Fr. Waltherus 45 , P. H. Nvstenus 4C , L. Boe- 



34 Vcrsuche d. Galvanismus Z. Ilcilung cinigcr Kraukhei- 

tcn anzuwendcn. Berlin 1802. 
3; * Versuche durcli d. Galvauisinus d. W r irliung vcrscliic- 

dencr Gifte und Arzncimittel auf. d. Reizbarlicit der 

Nervcn zu priifcn. Gicsscn 1801. 
36 Bcsidernlum , or clcctrieity lnade jilain and uscful. 

Lond. 17CO. 
" Bc viribus clcctricitatis in molu musculari Commcnt. 

Bonon. 1791. 
J ' t Bisscrlatio sistcns usum vis clectricae in aspbycticis. 

Giittingae 1783. 
'■■' Biss. ijua dcinonstratur cor ncrvis carcrc. Mogunt. 1792. 
i0 Beitrage zu Galvani"s Vcrsuchcn iibcr dic Kraftc der 

tliicr. Elehtricilat auf dic Bcwegung der Musliclu. 

Frankf. und Leipzig 1793. 

Ebcnd. Schriften voni ftlctallreitz, cincm ncucn Prii- 

fungsmittcl dcs wabrcn Todcs. Lcipzig 179C. 
*' Erfahrungen iibcr d. IIeill;r;iflc d. Galvanismus u. Bc- 

trachtungen iiber desscn Cbera. und physiol. Wirliunf. 

Ilamburg 1802. 
*> Galvaniscbe Versucbc in mancbcr. Kraubb. v. J. U. Gl. 

Scuafer. Begensb. 18IJ5. 

43 System dcr mediz. Elehtrizitalslehre mit Biiclisicbt auf 

den Galvanismus. 2 Tbeilc. Brcslau 1802. 
« Vollstiindige Anweisung ^. tlnrapcut. Anwendung dese 

Galvan. ncbst eincr Geschicbtc dcss. in Ilinsicbt auf dic 

med. Anwendung. Wcisscnfelss. 1803. 
* : Uber die tberapeuliscbe Indication und den Tcchnicis- 

mus der galvaniscben Operaliou. Wien 1803. 
*« Neuc an muscul. Organen angcstcllte galvan. "Vcrsuchc 

a. d. Franzosischen von Cu. Fk. Borivek. Tubini*. 1804. 
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RUS ", C. SuNDELINUS 48 , G. MaLCZIUS i9 , J. G. 

Mansfoiidius m , C. Vormaxnus 51, J. J. Rothtjs '•>'•, 
Pn. C. IIautmannus 53 , Pn. Fn. V. Voctius M , P, T. 
Meissneiius 5S , 



MODUS AGEINDI VIS ELECTRICAE E\ GENERE. 



Quamvis iam a sat loiigo lemporc scrutalorcs na- 
turae candcm vis clcclricac frictionc clicitac ct galva- 
nicac ralionem cognovcrint ct cxpciirocnlis comproba- 
verint, altamcn, si ad cfDcicntiam earum in corpus 
vivum rcspicimus, non pauca exliibent discrimina. Quum 
aulem in pracscnliarum cadcm utriusquc vis nulli am- 



Nalur. mcJ. obst. rar. VII. Vicnnoc 1/112. 
Aiilci(uii(; zur iiicdizinischcn AinTriiduug dcr Elcclrizi- 
(a( und dcs GalvanismuSi Berlin 1822. 
O EleMrycznosci jaho s'rodl;u lc!>arsl;im. Paniic.(nil; Warr 
sznwsl;i T. I. 1822. 

Uutcrsuchungen uber dic Nalur und Ursachen dcr Epi- 
Iepsie ncbst cincr ncucn und glucklichen Heilmetodc 
ilcrsillicn ous dcm Englischen ubersctzt v. L. Cekitti. 
Leipiig 1822. 

De usii galvanismi in artc Mcdiea , disscrtatio inaugura- 
lis thcrapcutica. Bcrolini 1828. 

Dc clcctricita(is in orgaiiisniiini liunianuni cflcctu, disscr. 
physiologico-pathologica. Monacbii 1829. 
PhannacoJogia dynamica usui Acadcmico adconimoila(a 
Volumcn sccundum. Edi(in altcra. Vindobonac 1829. 
Lcbrbucli dcr Tharinakodynaniil; I. Band, 5le Auflage, 
Giesscn 1852. 

System dcr Ilcilkundc aus den allgcmeinslen INalurgc- 
se(zcu gefolgcrt. Wicn 1852. 
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plius dubio subiicitur, igitur utraque pro varia tantum 
eiosdem vis forma haberi debet. 

Principium electricum sistit quasi spiritum vitalem 
naturae anorganicae, sine quo neque materia esse, 
neque conflictus corporum chemicus cogitari potest. 
Materiae igitur et vis electricae in corporibus anorga- 
nicis eadem inler se ratio esse videtur, veluti inter 
vim vitalem et corpus in iis, quae luculentioris vitae 
participes sunt. Quapropter efficienlia electrica con- 
sideranda cst tanquam vis materiae contraria, eiusque 
actio in organismum mere dynamica corporis expers 
habenda, nullo medio indigcns, quo in organismum 
introduci possct, sicut in aliis plurimis medicamentis 
casus evenit, sed ubivis corpus animale pcnetrare ct 
suam aclionem exerere potest. Merc dynamica actio 
vis eleclricae in organismum vivum nunquam ignora- 
batur. Sed simul admissum ct pronuntiatum est mul- 
toties novissirais temporibus, actionis vis clectricae in 
corpora viva, ratio eadcm sit ac in anorganica, quod 
simul iidem processus chcmici ct singularcs mutaliones 
in corpore organico coutingant. Multi hanc chemicam 
actioncm vis electricae probare satagebant, quare non 
raro inanibus et futilibus commentis niti cogebantur. 
Haec tamen actio vis electricae chcmica nonnisi in 
secrelionibus et humoribus sccretis aliquam similitudi- 
nem cum materiis anorganicis exhibentibus, admitti 
potest, chcmicum enim processum inlra organismum 
existere nequire a multis clare evictum est. Quousque 
cnim orgauisraus vivit, vis electrica vim duntaxat vi- 
lalem adgreditur, materia enim, quamvis ex intcgro 
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actionis cius expers uon sit, nunquam tamcn eum in 
graduni afficitur, qualis observatur in corporibus an- 
organicis, quod necessario eveniret, si chemicus pro- 
cessus verus locum oblinerct. Sine omni itaque dubio 
dcfendi polcst, nou solum modum agendi, scd cliam 
totam actloncm vis clectricae mere dynaniicam , et vim 
cleclricam vi vitali in organica vita rcspondcnlem esse. 
Proximc e rcbus externis transit illa in organisraum, et 
ut actioncm suam in hunc exerat, nullo cgct admini- 
culo, dummodo dcsint impedimenla. Transilus hic 
codcm quidcm modo ac in corporibus anorganicis con- 
tingit, sed cffcctus, quos in corporibus vivis producit, 
longe alii sunt ac in corporibus anorganieis. 

Phaenomcna, quae actioncm vis clectricae in or- 
gauicam vitam comitantur, sequentia sunt. Pars a vi 
clcctrica affccla dolorcm sculit, qui praecipue co teoi- 
pore, quo catcna galvanica claudilur ct aperilur ala- 
crior fit, et cum ictu pcculiarique convulsivo scnsuin 
partibus, quas cursus pcrcurrit, iungilur. Sub actio- 
nc bac sacpius rcpetita, pars baec calidior et sensibi- 
lior fit, rubcscit, dcuique inflaramalur, oritur verum 
crylhcma, in quo, modo plurcs vcsiculae scro repletae, 
modo una bulla apparet , cui maior secretio in super- 
ficic buius partis adsociatur. Parte auteiu pcr aliquod 
tenipus in catena clausa relicta, vcbemcntiores effe- 
clus, qui antea locum babuerunt, non observantur, 
scd lantum incitatio ct irritalio organicarum funclio- 
num praeprimis autem nervorum conspicitur. 

In bis autem pbaenomenis varius vebcmentiae gra- 
dus consideratur, qui praecipue a vi, e relativa pen- 
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det receptivitatc siuguli honiinis et diuturnilate actio- 
nis vis electricae. Vis ipsa provenit ab apparatu elcc- 
trico, quo ail provocandos similes effectus utiniur. Duo 
tantum suut praecipui apparatus machina clcctrica ct 
salvanica columna ad eliciendam vim electricam inser- 
vicnles, quos in usum mcdicum vocamus. Quac sint 
eorum dotcs quacque cautelae suh usu ohscrvandae, 
hic explanare uon a rc putamus. Plurcs sunt specics 
machinae cleclricae , scd in medico usu machina, cu- 
ius pars ad frictioncin dcstinata vitrca est ; aliis prae- 
fertur. Ilaec utrum cylindrica, glohosa an disciformis 
sit, parum interest, dummodo amplam habeat superfi- 
cicm ad fricliouem, quo machina fortior evadat. Cum 
enim simplcx scintilla, halilus eleclricus, fasciculi ra- 
diantcs et clcelricum flumeu ad cfficacissimos agendi 
modos perlineut, ergo et machina clcctrica fortis essc 
dcbet, ul sine magno incommodo operarii, conlinuo 
adhiberi possit. Cum autem, expericnlia doccntc, ma- 
china cum disco vilreo efficacior sit ea , in qua eylin- 
dcr aut globus vitrcus invenitur; ilaque hac potissimum 
mcdici et in his Sundklinus ad experimenta usi sunt. 
Diamelcr disci, huius machinae 4*/j pedum est, discus 
ipse neque crassus eligilur, nam minus efficax obser- 
vatur, neque tenuis, nam facile frangitur. Affigitur 
vitreo axi, quo fit, ut magna quantitas elicitae vis 
electricae in superficie disci accumulctur, quac, si a- 
xis conducens esset , dissiparetur. Conductor ex auri- 
chalco in disco elicitum principium electricum per cy- 
lindricos attractores sine aculeis abripiens, undique 
aequaliler coDglobatus et perfecte laevigatus, quatuor 
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pcdes altae vitreae columnae innixus est. Multum cer- 
tc interest, ut conductor adconimodatae magnitudinis sit, 
bacc tamen statui non potcst, nam vis ab actione di« 
sci dcpendct. Relative maior conductor cxcludil par- 
vas sciutillas, sed vehcincntius percellcutes, ideoque 
iuterdum valdopcre efficaces; minor aulem prolicit 
scinlillas oblongas quidcm, sed imbecilliores. Iu eo 
tamcn convcnciunt mcdici, ut in curalione morborum 
conduclor minor adliibcatur, quia ex aculeis qui ci 
infigunlur, longiorcs ct valcntiores fasciculi radianlcs 
cruiii|iunt. Duo pulviui tcnues adhaerent bene et ela- 
tcribus cx auricbalco, quorum vis cocblcis adhuc cxa- 
cui potcst, disco apprimiintur ita, ut sub vaccillaule 
motu disci dcflectere in latera possint. His infrica- 
tur amalgama c slauuo ct bydrargyro , loco frigido 
pcr aUrilum paratum; amalgama hoc pracfcrendum est 
illi, quod c ziuco fit Kiemhajeri, quia mollius est et 
mclius iutimum contactum disci cum pulvinis adiuvat. 
Ulcrque pulvinus habet couductores atque solidae colu- 
muae vilrcae cosdcm a rcliquis rcbus cxtcrnis scparant. 
Si nunc in conduclore huius machinae vim elcc- 
tricam vitrcam accumularc volumus , pulvinos vicino 
paricti cubiculi, qoi oplimum corpus conducens habclur, 
pcr calenam metallicam iuugimus, ct macbiuam in mo- 
tum agimus. Si autem vis electrica pulvinorum scu 
resinosa adhibcri dcbet, uterque allractor conductoris 
ita disponitur, ut separaUs co consilio pulviuis adhae- 
reat. Hoc modo utcrque conductor pulvinorum cum 
conductorc vis electricae vitrcac coniungitur ita, ut 
omncs trcs conductores ad accumulandam efficientiam 
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electricam pulviuorum Jestiuentur. Aliud par attrac- 
torum, quod prius pulvinis adplicatum fuil, potest ila 
disponi, ut vitream vim electricam e disco abripiat et 
cum T(JiTir>i(Jti't communicet. 

Ut machina taraen electrica bene conslructa effe- 

ctus optatos praestet, discus vitreus, columnae ad se- 

parandum inservientes, siccae, liberae a pulvere et sor- 

dibus sint. Columnas vcrnice obducere dissuadet Sun- 

delinus, quia haec purgalioni obest. Prunae in vi- 

cinia macliinae positae omnem humorem aeris commo- 

de dissipaut. Si autem aer humidus observalur, cubi- 

culum, in quo est niachina, calefieri debet. Aer bumi- 

dus eliam exsicari potest, calce paullo ante usta ru- 

diter contusa in vasis adposita. Magnus conventus 

hominum, vicinia corporum aculealorum et conducen- 

lium, calor insignis aerem extenuans, itaque rci sccus 

coerccndae vi electricac aptus, vim imperliens eaudem 

conducendi, interpellant actionem macbinae. Quandoque 

etiam actio machinae manca cst, quamvis nulla ex e- 

numeratis causis obsit, cuius ralio in amalgamalc pau- 

latim sordibus permixto quaerenda est. Tum pul- 

vinis charta emporetica sicca tritis; recens amalgama 

substituitur. Nimia vis, qua pulvini coutra discum 

premuntur, obest actioni aeque ac, si hi debilius ad- 

haereant. 

Ouod autem columnam galvanicam adtinet, et hu- 
ius plures inveniuntur species, in usum tamen medi- 
cum nonnisi primaria Voltae vocatur. Conditiones 
bonae eius constructionis sequentes sunt. Imprimis 
non facile deslructioni obnoxia, neque magna copia 
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1'luidi conducenlis, quod singula paria desiruat, indi- 
gens, csto. Facilis coropositu cl |>Jissotutu. Singula 
paria laminarum lalibus mctallis conslructa, quorura 
maior cst dilTerentia rcspcclu potcslatis, qua ab adbi- 
bito liquido conductore in oxyda convcrtuutur, qua- 
proptcr, si alterum mclallum, quod oxygenio maxime 
palct, cligitur, altcrum dilficilime oxygenium admit- 
tcns addi dcbct. Couductor liquidus, qui singulis pari- 
bus inlcrponitur oxygcnio scatcat; constructio ipsius 
columnac talis essc debct, ut iutcr singula paria in- 
tcrvalla quam minima esscnt, quo facilius vis elcctri- 
ca cx uno pare in allcrum traseal; conductor liquidus 
pondcrc singiilorum parium non dcbct cxtricari, nam 
hac ralionc non solum iufiruialur vcl lollilur torrcns 
clcclricus, scd etiain conduclor liquidus vim electri- 
cara sccum aufcrt ct effectus galvanicos pcrlurbat. His 
autcra condilionibus optime columna a. C. F. MoHlt 
Puarmaciae Magistro Professorc Chemiae in schola Te- 
cluiica Cracoviensi excogitata, rcspondcre vidctur. 
Kius constructio scquens cst. Singula paria columnac 
conslant (a) disco cuprco cum margiuibus sursum ere- 
ctis ct vcrsus mcdium incurvalis; (b) orbe ziuceo, 
qui, tribus globulis coniplauatis vitrcis quartam partcm 
unius pollicis altitudinis habentibus, in cavo disci cu- 
prei collocalis, inferiorc facie innixus est, eius autcra 
supcrior facies supra margincs disci cuprci evehitur; 
(c) conductore liquido opc lubuli vitrei peculiaris stru- 
cturae fig. 2. in cavum disci cuprei infuso 50 . In con- 
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struclione tolius coliimnae solilus ordo scrvatur, po- 
nitur primuui discas cuprcus cum globulis vitreis, qui- 
bus orbis zinceus superponihir; iterum discus cuprcus 
cum globulis ct sic porro. Tali modo constructam co- 
lumnam fig. 1. Lit. 13. exhibet. Ad firmanda singula 
paria columnac, adhibelur apparalus ligneus fig. 1. 
Lit. A. cuius partes sunt columna, basis et apcx cum 
cocblea; practerca adsunt duo cubi vitrei, qui sepa- 
randae columnac inserviunt. 

In ultimo orbe zinceo ct primo disco cuprco op- 
positae extremitalis, reperiuntur eminentes auriculac 
ferruminando adiunctae, quae applicandis filis metalli- 
cis iuscrviunt; hacc fila couficiuutur cx argenlo aut 
platino, ut autcm flexiliora sint, in formam spiralem 
rcdigunlur. Longiludo eoruui commodi causa duorum 
pcdum cvigilur, etsi nonnun.|uam ad certum finem et 
longiora adliibeanlur, quac lamcn lum ex aurichalco 
aut cnpro cssc possunt; quibus polis coliimnac applica» 
lis, cxtrcmilates opposilac argcntcis vcl platineis filis 
brevioribus instruuntur. — Locus, in quo auriculis fila 
metallica adaplantur, bumcclatur conductore Iiquido ad 
evitandam inlcrcapediiiem non comluccntcm. Quum 
taincn conduclor liquidus cito dclluat et exsiccctur, 
idcirco, secundum opiniouem CI. Sundelini, melius 
est, adhibere eius loco spongiam liquido humcctatam. 



vitrcus liijuulo impletus iu Buperiori c\trcmitalc pollicc 
cxactc clauditur, ne liijuor pcr inferiorcm extremitatem 
stitlct, dein ad impicndos sinyulos discos cuprcos pol- 
Icj. tantillum amovetur , ijuantum opus cst, ut sufficienli 
ipaantitatc lirjuidi implealur. 
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Columna tali modo conslructa omnium, quac hu- 
eusque innotucrunt, optima habenda; quaeniadmoduui 
cniin actio columnae Voltae, obsenanlibuj J. Berze« 
lio et P. T. Meiss.nero, suh aequali magniludinc et 
numero parium 5 vel G vehcmenlior csl illa , quam in 
apparatibus Alle.ni, Pf.i'vsii ct aliorum , idem et de 
hac dici potest, ct insuper actio cius est adhuc ccr- 
tior, nam liic acquc s ac in columna CI. Accumi, quac 
forlissima ct maxime opportuua hahclur, disci cuprei 
compleclenlcs orbes zinccos, s iperficicm longe niaio- 
rciu zinccis olicrunt', quod ctiam, ut expcrientia do- 
cuil, vim columnac augct r ' 7 . 

Sed ut columna galvnnica fini suo respondeat, 
ccrtac adhuc cautclac ohservandae sunt. Imprimis, 
omncs, quas sub machina clcclrica enumcravimus, con- 
dilioncs, servandae sunt, deinde supcrficics discorum 
cl orbium ab oxygenio libcra sit, singuli disci et orbes 
intimc adhacrcant, neccssc est. Pvonnunquam post con- 
slructam columnam aclio cvidcns spalio quadranlis aut 
semihorae apparcl, illius vcro vigor varius cst, modo ali- 
quot horas modo aliquot dics pcrscvcrans. Lcnis con- 
quassatio, clcnieiitorum comniotio mediocris, sufficit ad 
provocandam cxstinctam iamactionem columnac; hunc in 
fincm clenienta nonuunquaiu calcfiuut aut conductor li- 
quidus acuilur. Condiulor liquidus solito comparatur 
cx semuncia ammonii muriatici in libra una aquae sim- 
plicis soluli. Acidum nitricum eadcni proporlione iu 
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aqua solutum, columnae virlutem exiniic adiuvat, sed 
mulando clemenla iu oxyda, co citius vigoreni cius 
diminuit. Scopo proposito olilcnlo, disci cuprei etor- 
bes zincei in separatis vasis aqua simplici deniergun- 
tur, nam si utrumquc mctallum in uuo vase merge- 
rclur, orbes zincei cupreo involucro obdocerentur 
quod difficile postea detcrgitur. Disci cuprei coquun- 
tur in temeto et deiude tcnuissimi pulveris opc abster- 
guntur, orbcs aulcm zincci supcrinfunduntur aceto dilu- 
to, ct dcinde pulveris densioris opc absterguutur. Co- 
tumna composita iu loco sicco reservatur. 

(Juaemadmodum facultas pcrcipicndi apud varios 
liomincs variat, sic etiam inveniuntur liomines, qui 
vclicmcnlissimum vis eleclricae impclum facile perfcr- 
runt, alii vcro vel elcetricam almospbacram acgre 
patiuntur. Sic nonnulli macbinac elcctricae sese ap- 
propinquantcs, epistaxi, colica, diarrboea, afficiuntur. 
IIoc phacnomcnon non scmper ex erctbismo corporis 
uuiversi nonnullorum bominum exponi polest. Sun- 
DELlNUS obscrvavit, multos bomines rubustos, qui 
ctiamsi ab aliis stimulis parum permovcrcnlur , appul- 
sum lamcn vis cleclricae tolerare uon potuerunt. In 
genere actio vis electricae friclione elicitae, facilius 
pcrfcrlur quam actio galvanicae; novit tamcn Cl. Sun- 
delincs virum, qui vim electricam frictione excitam 
moleste ferebat, interea a fortissimis ictibus cfficacis- 
simae columnae galvanicae G0 parium laminarum vix 
quidem commolus videbatur. Auctor tamen ipse op- 
positum effectura experiebatur. Cerlum quidem est ho- 
mines iminodcrato hydrargyri abusu infinnalos, diu 
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a vi electrica vehemenlcr commovcri: Loc lamcn ab 
liydrargyro pcr corpus diffuso minimc repclcrc licet; 
rcccptivitas hacc potius vi hydrargyri in cutem ct in 
genus nervorum efficilur, unicuique enim uotum est, 
([uanlopcre sensus culis ct univcrsi generis ncrvorum 
pcr longiorem liuius remedii usum acuitur. Hunterus 
affcrt casum , ubi tum dcmum vis clcctrica optalum 
cffcctum in partc resoluta psaestitit, quum acgcr pcr 
aliquod tempus bydrargyro ususerat. Rcccptivitas sli- 
muli clcctrici crcscit sub longiori cius usu, ita, ul 
cadcm stimuli vcliemcnlia pcrfcrri non possit, quae 
inilio acquo animo fcrcbalur. Fuidehicus Alexandek 
IIumisoldtus fclicissimus ct indcfcssus nalurac scruta- 
tor, qui anno 17'JG summam cxpcrimcntorum divulga- 
vit, dc facultalc percipicndi caruium nervorumque pro- 
prio , reccptivitalcm partium organicarum crga vim 
galvanicam pcr alternum illilum alcalium ct acidorum 
pcr Iougius tcmpus couscrvari possc docuit 5S . Idtirco 
partcs priusquam galvanico principio cxponautur, solu- 
tionc alcalina vcl hoc liquido, quo tanquam conductorc 
iu columua galvauica ulimur, humcctentur ncccsse cst. 
Quuin aulem varia rcccplivilas singulorum homiuum 
crga vim clcclricam magni sit momeuli, liccat adbuc 
sequcnlcs a Dr. \Valtiiero obscrvalos adducere ca- 
sus. Ilic olim vidit homincm tam scnsibilem , ul illico 
postquam clausa esset galvanicae columnae catcna ani- 
uio liuqucrelur. Jam vero alias, quidam in lcvi vul- 
nerc cuti inflicto, comomcnto, quo catena clausa est, 
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acerbum sensit dolorem; ulcus alium invcteratuni vi 
clectrica sollicitatum saltem ad brevc tempus coaluit. 
In quodam aegro, qui cophosi auris dexlrac laborabat, 
ideoque actioni vis elcctricae expositus fuit, opcratio 
loties repeti non potuit, ut nialum radicitus evellerc- 
tur, nam postquam ter admissa fuit vis galvanica, 
atrocissimi dolores in vulnerc sclopctario fcmoris iam 
consolidato exorti sunt, qui invincibilcm buius cura- 
lionis aversationem in aegroto concitarunt. Quomodo 
facultas vim galvanicam percipiendi pro vario diei tcm- 
porc mutelur, ita, utmodo acutior sit, modo hebetior 
ex sequenti casu apparet. Quaedam arlifex scenica, 
quae paresis humeri sauandac causa, curationi galva- 
nicae subiicicbatur atque secus vim buius potentiae 
accrrime scntiebat, postridie mane, postquam vesperi 
in scena partes uiagna cum conlentione virium cxple- 
visset, adco obtorpuit, ut, ne levissime quidem com- 
moveri vi galvanica potuerit. 

Explauatis his, quae vim fluidi elcctrici intendere 
et ad cognitionem receptivitatis singulorum hominum, 
in quantum id fieri polest, perduccre valent, ad phae- 
nomena, quae sub diuturniori actione huius efficientiae 
observantur accedamus necesse est. 

Plcrumque vehemcns iclus eleclricus in brachio, 
quod ferit, relinquit scnsum torporis, qui per totum 
diem perseverat sed eo vehcmentior et diuturnior est, 
quo diutius pars baec actioni vis electricae exposita 
fuit. Cl. Ritterus per horam intcgram aclionem co- 
luiunac galvanicae 100 parium Iaminarum passus, do- 
lorem uicerosum universi corporis cum dysphoria et 
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lcmulcntia expertus est, 'quae mala per sesqui hebdo- 
madam durabant. luriammatioues oculorum , gustatus 
hcbctatio, frequentia stcrnutamcuta post crcbras con- 
scquuntur scinlillas, ex hisce partibus elicilas; vertigo 
ct ccphalaea post frequentcs missos ictus capiti inflictos. 

Varia vero vis electricae vehemcntia, variam ex- 
citat phaenomcnorum scriem, a lcnissiraa vellicatione, 
vix percipicnda ad intolcrabilcm usquc ardorcm , a 
trcmore vix animadvcrtcndo ad violcnlissimas disten- 
tiones uervorum , donec tandem exhausta ingcnti irri- 
tafjouc vi scnsifera et motricc , lorpor, laxitas muscu- 
lorum ct rcsolulio nervorum supcrvcniat. Si vero ct 
hunc gradum vchementiac superaveris, laeditur inte- 
gritas ct fabrica corporis, laccraulur partcs vcl gan- 
gracna vastanlur, imo intcrdum eo ipso momcnto, 
quo vis clectrica violento impetu corpus fcrit, vcluti 
fulmiuis ictu vila extiuguilur, ct putredo illico subse- 
quens dissolutionis chemicae mauifestum est docu- 
mcntum. 

Ex his phaenomcnis facile patct, vim elcctricam 
vitac organicac validum pracbcre slimulum eandem ve- 
re irritare. 

Sagacissiraus Vogtius incitamcntum dynaraicum 
vis clectricae argutc comparavit cum stimulo, quem 
lacsioncs mcchanicac efficiunt. Etenim irritatio hasce 
cxcipiens, est tantum conscqueutia rapugnantiae cor- 
poris, integritatcm suam propugnantis, magnitudini ct 
nalurae laesionis ac virium vitalium conditioni accom- 
modata. De vi clcclrica constat, eandem iu vila 
anorganica polcnliam esse maxime expandentem, quac 



24 

etiam in vita praeslabiliori eandem efficientiam decla- 
rat, quod e validiori jliuius impelu patet, e putrcdinc 
corpora hominum fulmine percmtorum cilo dcslruente, 
vel c corporibus organicis emortuis, actioni vis ele- 
ctricae expositis. lgitur nullum supercst dubium, po- 
tentiam electricam vim exhibcre corporibus animatis 
prorsus infcnsam, eaque laedentem, conficientem. Or- 
ganismum cuisque vitam sibi subigcre conatur, ut in 
hocce vita efflorescat minima, quam corpora vivunt 
anorganica, cxorta pulredinc, postquam vita nobilior 
extincta cst. Perniciosac huic potcntiac, omni q\ia 
par est vi, repugnal organismus, ut indolem suam 
salvam servet atque intactam; undc cnascitur irritatio. 

Vis quidcm eleclrica primitus inlcritum corporum 
animatorum molitur ; ast nihilosecius lam singulares 
praestat effcctus ac mcre dynamicos, ut ab omnibus 
aliis abludat potentiis. Irritatio secundarius est effe- 
cttis , soli tantum vitae organicac tribucndus, attamen 
indolis singularis vcluli slimulus, qui candcm cxcitavit. 

Vis eleclrica praecipuc nervos afliciat oporlet. 
Etenim polentia nalnrae anorganicac spirilalis, in cor- 
poribus etiam organicis ea potissimum inslrumenla sol- 
licitarc dcbet, quac ad animam perlinent. Praeterea 
solummodo nervi viribus patcnt rcrum cxlcrnarum, 
hinc primariam vis cleclricac aclioncin percipiant et 
huic renitantur neccsse cst. Cui scntcntiae compro- 
bandac plura pracsto sunt visa. Etenim in instrumcn- 
tis praccipue nervis coutexlis et in illis parlibus, quac 
ncrvis abundant, maxime cminct cfficieutia vis elcctri- 
cac, — nervi facillime vim electricam transmittunt et 



cum aliis partibus communicant, vcl maxime remotis, 
hinc eorum viam fluraen electricum legit; — tanJcm 
vis electricae efficientia valenlior vel remissior c rcla- 
liva pendet receplivitate nervorum, imo oLscrvatione 
constat, deleta facultate vim electricam percipiendi, 
appulsum huius lcniorem, fabricam corporum noudum 
Iaedcnlem, omni carerc cffcclu. Quamvis autcm pal- 
maria atque princcps vis cleclricac cfficienlia in ncrvis 
apparct, facile tamcn e praegressis inlelligimus, et 
alias corporum animalorum parles ab eadem vi affici. 
Sic slagnanles humorcs in motum propclluntur, secrclio- 
ncs retcntae instaurantur, vasa resorbcntia commo- 
ventur, ut alacrius muncribus suis perfungantur. Ex 
Iiis igilur facilc pcrspici polcst, cur vis electrica sc- 
crclioncm urinae augcat, quod aiigmcntum scmpcr octo 
pcr dics durabat, cur menscs mulierum supprcssos cx- 
trahat, imo interdum largos eliciat sudores. 

VIS ELECTIUCA. EMCTIOAE ELICITA. 



Vis clectrica frictionc elicita eosdem pracslat cf- 
fcclus, dc quibus nunc in gcnere disputavimus. Dif- 
fert tamen a vi galvanica slimulo magis fugaci, ictibus 
gravioribus, succussubus vebemcntioribus. Practerea 
non tam manifeste in polos discedit opposilos, tum 
proptcr cursum fluminis rapidiorem , tum ctiam ex co, 
quod minus certe in varias corporis partcs dirigi po- 
lest. Yis huius incitamculi ratione babita, sequentcs 
distinguuntur methodi applicandac vis elcclricac friclio- 
ne elicitae. 
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ATMOSPHAERA. ELECTIUCA, BALNEUM 
ELECTIUCUM ATMOSPIIAEIUCUM. 



Aer in conclavi coatentus machinae electricae 
opc, alterutro geuere vis electricae inibui potest. Via 
et ratio, qua aer vi electrica impraegnari potest se- 
(juens est. Conductori machinae eleclricae aliquot spi- 
cula raetallica affiguntur, quae, tum ubi machina in 
niotuin agitur, vim clectricam in aerem effundunl; vel 
etiam accensus cereus candelabro mctallico insertus, 
conduclori machinae clectricae imponilur, quo fit, ut 
aer cxleuuatus, ascendens, vim eleclricam sccuni ah- 
ripiat. Calor cubiculi moderatus sit oportct, aeger 
cnim vcl levilcr vestitus vel nudus hocce balneo uti 
dcbct. Praeterea sedeat aeger prope machinam clectri- 
cam, vcl quod melius cst obambulet in cubiculo. Ne- 
gotiuni hoc saltcm quadrantem horac vel scmihoram 
explcrc dcbet, ut aliquis effcctus sperari possit. 

FLUMEN ELECTIUCUM. 



Methodus autem vim electricam hac forma corpo- 
ribus impertiendi consistit iu eo, ut flumen simplex 
vel duplex per humanum corpus vel per quamdam hu- 
ius partem dirigatur ila, ut nullum impedimcntum cur- 
sura eius interrumpat. Quamvis aclio huius fluminis 
vix percipiatur, de salubri lamen efficientia huiuscc 
usu comprobata, nullum superest dubium, cuius rei 
optimura est documentum amenorrhoea. 



Oritur autem illc cursus vis cleclricac, sensibus 
vix pcrcipiendus, ubi bomo qucmcunquc condiiclorem 
machinac clectricae in motum actae quacunque tanyit 
corporis sui parte, pedibusque pavimcnto insistit. Flu- 
men clectricum proximam eligit viam et a parte con- 
ductori admota usque ad solum percurrit. Haec via, 
corpora vi eleclrica impracguandi , flumcn clcctricum 
simplcx audit. 

Duplcx autcm crit flumen, si altcrum cxtremum 
parlis flumini cleclrico exponendae conduclori vis elc- 
ctricae vitrcae, altcrum vcro conductori vis electricae 
pulvinorum apponitur, quo fit, ut utrumque lluincn 
sibi occurrat. Iloc consilio adliibcntur catcnulac aut 
fila mctallica, vel vero, quod pracslat, lineac bom- 
liycinae filis melallicis pcrtextae. Ilaec dum aguntur, 
acgcr Iiaud scparatur; iam vero ex iis quae supra dicla 
sunt, elucct , quomodo flumen clcctricum dirigcndum 
sit, ut indoncam sequatur viam. Sic, ut flumen clc- 
ctricum totum pcrcurrat corpus, caput aut cerviccs 
acgroti stantis vel sedcntis conduclori macbinac ele- 
ctricac, imi vcro pcdes pulvillis iungautur necesse cst. 
Si vero torrcntem electricum per pelvim muliebrem 
duccre in animo est ad evocandos menses retentos, 
vestes acgrotae in regione lumborum acu transfigi dc- 
Lent vulgari cbalvbea vel ex oricbalco facta, ansaia 
gercntc, quae filum conducens excipit, altcrum vcro 
filuni vim clcctricam e pulvillis transmittciis, pubi im- 
poncndum est, feminac in sella collocatae. Inlcr pla- 
cidum vis electricae cursuni, cavendum, ne scintillae 
extriceulur vel corpus aegrotum ictu clectrico concu- 
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liatur, ncve ipse fluminis electrici cursus impcdiatur. 
ldcirco removenda sunt corpora idioclectrica, cursum 
vis electricae coercentia, veluti vestes sericae el Ia- 
neae, filaque metallica proxime corpus affectum tan- 
gant. Quamobrein supervacuum etiam est, acgram 
scpararc, quia flumcn electricum a catcnulis filis rae- 
talicis nunquam deflectit. Violenlia cursus c velociori 
vcl lentiori motu disci vitrei pcndet. Curalio haec si- 
ne ullo iucommodo pcr boram intcgram durarc potest. 

B.VLIVEUM ELECTRICUM. 



Corpus bumanum facile vim elcctricam rccipit ac 
transmiltit, idcoque ab aliis id gcnus corporibus scgrc- 
galum, vim clcctricam atlrahentibus , hacce vi imprac- 
gnari potest, atque tum cadem est huius ratio, veluti 
aliorum corporurn separatorum et vi elcctrica implclo- 
rum. Omnes eius partcs corpora leviora atlrahunt ac 
dcinde rcpellunt, admotis corporibus, vim elcctricam 
transmiltcntibus scintillas cmiltunt vel fasciculos ra- 
dianles atque vim habcnt ad varia corpora, ctiamsi ea- 
dcm haud attingant. Quoniam vero vis electrica sese 
continuo propagarc conatur ; idcirco c corporc humano 
praecipuc pcr capillos evadens acuminatos, hosce eri- 
git. Idem etiam fit per lanuginem in facie aliasquc 
partes, vestibus haud velatas, quamobrem haeccac sen- 
sum habcut, quasi tela aranearum iisdcm induccretur. 
Ut autem acger balnco elcctrico imcrgatur, vel insi- 
stcre vel scdere debet super scabello separanle. Dciu 
pars laesa ope fili coniugcnda cst cum conductorc uia- 
chiuac clcclricac tum coinmovcndae. 
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IIAUTUS ELECTIUCUS. 



Hoc nomine venit vis eleetrica, c corporibus erum- 
pens hancee vim trausmitlentibus, in cacumiuis finem 
desincntibus, quac tum levem cdil slrcpitum, in cute 
scnsum excilat, quasi lcni aura afllaretur, ac in tcne- 
bris forma fasciculorum radiautium apparet. Si in ocu- 
los agit sensum movct lcvis caloris Iacrymasque exci- 
tat. — Quoniam vis cleclrica , quae vitrea dicilur ple- 
niorem fasciculum radiorum magisque spleudidum et 
longiorem emittil, idcirco liacce plcrumque utimur, 
nisi vclicmentia cius superct consilium medenlis. — 
Spinae metallicae acutissimae Ienissimum duntaxat fla- 
mcn cxcitant, quod vix sentiri potest, fasciculumque 
lantum in dcnsis tcuebris conspicuum. Paullo bebetio- 
rcs vero gravius spirant, clariorem concitaut strido- 
rcm , iamquc fasciculi radiantes in sole conspici pos- 
suut. Assulae vcro tenucs haud omnino siccae effi- 
cacissimum efDant halitum magno stridore stipatum. 
Assulac vcro prorsus siccae vim clectricam neutiquain 
rccipiunt, biuc ad lialitum clcclricum emiltendum pror- 
sus incplae sunt. 

In genere spicula affiguntur conductori vis electri- 
cac e vilro genitac, quibus deiu aegri ita appropin- 
quant, ut auram electricam percipiant. Coinmodius 
lamen cst ac effcctus cerlior, si aegro iu sella scpa- 
ranle collocato atque vi eleclrica e resina exlricata, 
imbuto, spiua admovetur metallica, cum conductorc 
vis electricac vitreae cohacrens. Ventum clcctricum 
saepissime oculis afflaut artiliccs. Ne tamen oculus 
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intcr salubria medentis conamina ab illo mucrone lae- 
datur, spiculum lubulo vitreo immissum ita rcconduut, 
ut cuspis spiculi aliquot lineis ab extrcmo lubuli mar- 
gine distet Fig. 3. Si vero ampliorem corporis pla- 
gam a vento clectrico perflari optamus, plurcs spinac 
disco melallico affigendae sunt. 

Ilalilus ille, liquores volatiles, quibus spicula ma- 
defiunt in subliles diducit vaporcs, qui tamcu viam 
fluminis cleclrici sequuntur. Sic cgrcgius Sundei.inus 
aetherem, spiritum campboralum, olcum roris marini, 
olcuin caicput, oleum succini rectificalum , lincturam 
opii, in variis oculorum adfcctubus, quibus hacc remcdia 
rcspondebant, bisce 'forma vaporis applicavit. Igilur 
pro forma, quani tum inducunt, remedia secus valen- 
tissima oculos supra modum irritare nequeunt. IIoc 
consilio usus est Sundei.inus spinis c liguo duro con- 
feclis huniectando hasce liquoribus supra memora- 
tis. Si vero spiculum metallicum usnrpandum est, cu- 
spidi alfigi dcbct particula bolcti igniarii, idonco liquo- 
re praegnantis. Ordicbatur aulcm Sundei.inus cura- 
lioncm ab aelhere vel spirilu camphorato, postea tran- 
sibat ad oleum caicput, olcum roris marini denique ad 
oleum succinicum. 

Ut autem flatus electricus penelralia auriura asse- 
qui qucat, necessarius est tubulus vitreus firmus, dia- 
melri lubi fumarii duos vel tres pollices longus. tenue 
contincns filum ex orichalco factum, ex extremo tu- 
bulo paullura cxocrtum. Ne autem hocce loco suo rao- 
veatur, tubulus ex hac parte vi ignis funditur, quo fit, 
ut pars eius auri immiltenda, undique aequaliter cou- 
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globctur; altera vero fili extremitas e tubo prominula 
in ansam cxcurrit Fig. 4. Tum coniungitur bacccac 
ope catcnulac cum conductore vis eleclricae vilreae 
tolusque apparatus in meatum audilorium insinualur 
(ttibo vilreo vini elcctricam cocrccnte et a rebus pro- 
xinic adiacentibus separanle) vel vero acgcr ipsc a cor- 
poribus viciuis seiuuclus, conduclori iungilur vis clc- 
ctricac resinosae, lum globosa tubuli extrcmilas, pro- 
nli anlea, in aurem inserilur, ac tandcm, promiucns 
ansa, liaud scparata, conduclori vis cleclricae vilrcac 
applicatur. 

SCINTILLA SISIPLEX. 



Fst autcm scinlilla lux subito apparcns, brevi 
slrcpitu concomilata, ubi eorptis aliquod altcri, vi c'e- 
ctrica inipracgnalo, ad ccrtum intcrvallum appropin- 
quatur, adco ut vis clectrica rcpcntc ex altero corpo- 
re in alterum transeat. Forinam tamcn globosam 
liabcat ncccssc est, saltcm ex hac parle, quac corpori 
obvcrsa cst, vi electrica imbuto. Tum vis eleclrica 
pcrmcat matcriem aucleclricam , videlicet ai : rem. Spa- 
tium, quo corpus quoddam a comluclorc distarc debct, 
ut scintilla erumpal, pendcl parlim e potcntia vis ele- 
ctricae conducloris, partim e siccitalc vcl bumorc a 
densilate vcl tcnuilale a.' ; ris circumflui, tandcm a (or- 
ma conductoris et adpropioquati vim electricam attra- 
beiilis corporis. Sic imbccilla vis electrica conducto- 
rcm implens cxiguam lanlum profert sciutillam. Si 
vero conductori amplo iusigui copia vis electricae im- 
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praegnato, aliud admovetur corpus formae globosae, 
sciutilla brcvis quidem sed valida erumpit. Acr tenuis 
atque bumidus, forma aculeata unius vel utriusque 
corporis longiorem cfficiunt scinlillam, ast tenuiorem ac 
invalidam. 

Sensus, quem scintilla humanum corpus feriens 
excitat, varius cst, pro varia huius vehcmentia ct am- 
plitudiue et a levi vcllicatione ad dolorem cvchi potest, 
quem partes senliunt combustae. Sciulillae valenlissi- 
mac ipsas vcsiculas gangraenosas proritare possunt. 
Minorcs scinlillae, praccipue in cute tenera relinquunt 
tnaculas morsui culicum simillimas. 

Ad extrahendas scinlillas acgcr separatus condu- 
clori macliiuae in motum actae iungitur ct dcinde ba- 
cillus clicitor appropinqualur parti efficicntiae eleclricae 
exponendae. Instrumcnlum hoc constat filo ex ori- 
cbalco facto, cuius extremitati globulus ope cochleae 
defixus est, ut igitur pro nccessitate modo maiores 
niodo miuores globuli huic infigi possiut. Maiores 
globuli emitlunt breviores sed valcntiores sciutillas, — 
ad cxlrahendas autem scintillas miuimas adhibcnlur 
aculei hebetati. Praclerea vis scintillae e celeritate 
pcndet, quacum machina elcctrica agiturin molum, ncc 
non cx intervallo tcmporis, quo corpora cum condu- 
clore coliaerenlia parli affectae admoventur. Vidcli- 
cct quo longius intervallum eo valcntior scintilla. Pars 
corporis actioni scintillarum exponenda, vel nuda esse 
debet vel linleo oblecta stricte adhaerenti. Si vero 
vestis lanea est, bacillus elicitor ita approximandus est, 
ut fcre tangat vestim. Ad extrahendum maiorem nu- 
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mcrum sclntillarum parvarum cito sese cxcipientium, 
quae non raro salutarcm pracstant effectum, irritatio- 
ncm localem, ruborem in cute, quasi sinapismus parli 
Iiuic impositus fuisset, globulus clicitoris bacilli partcm, 
vesle lanea vel xylina velatam , saepius in maiori am- 
bitu tangcre debet. Ilanc curandi viara pcrsaepe se- 
quuntur medici. 

Sciulillae vebementiae mcdreris musculos vicinos 
manifcstc convellunt, quamobrcm saepcnumcro saluber- 
rimac sunt. Ipsc artifex cxcitalorcm tcnens co nio- 
inenlo, quo scintilla crumpit in inanu el brachio ictum 
pcrcipit, qucm ut avcrtat, altera cxlrcmitas clicitoris 
bacilli inanubrio vitrco pracdita sit oportet. Sed tum 
bacillus elicitor prolinus opc fili mclallici aut cum pa- 
ricte aut cum conductorc vis electricae buic contrariac, 
qua acgrolus pracgnat, coniungi dcbet. Si seintilla 
singulos musculos ferire dcbet, e parte horum carnosa 
cxtrahcnda cst. Ad evitaudam irritalioncm loealcm, 
quam scintillac in cute proritant, pars, ad clicicudas 
scintillas dcslinala, tcgitur disco plumbco vcl alia lami- 
na uictallica. Exiguac quidcm cliciuntur, sciutillac, 
sed accrbum infcreutcs dolorcm, si bacillo clicilori pro 
globulo iuctallico ligncus affigilur. 

Ubi conditio aegroti non permillit quominus ope 
singularis apparatus segrcgetur, ex eodcm etiam in ipso 
lecto simplici modo scintillae clici possunt. Conductori 
huins vis electricae, quae usurpanda est, iungitur fu- 
niculus ct bacillo clicitori adplicatur, dein manubrium 
bacilli manu tcnetur, vitando omnem contaclum cius 
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cum corporibus vim elcclrieam attrahcntiLus, ctadmo- 

vetur parti adfeclae. 

Scinlilla simplex praecipue in paralysibus membro- 
rum ulilis pcihibelur. Tum convenit primas sciutillas 
boc c loco elicerc, e quo nervi partis resolutae cxeunt 
atque sequi viam, quam nervus pcrcurrit usquc ad ex- 
tremum liuiuscc. Si autem scintillac cxpromendac sunt 
e partc quadam lenera vcluti c liugua, tum praccipue 
usurpandi sunt initio globuli parvae molis, aut solum 
fila mctallica in extrcmo conglobala. Ad sollicitandum 
ncrvum supra ct infraorbitalcm, scintillac e clausis 
palpebris proliciunlur, quandoquc etiam e supcriori et 
inCeriori marginc orbitac. Si aurim inleriorcm actioni 
scintillae cxponerc nobis proponimus, usurpatur instru- 
mcntum superius dcscriptum Fig. 4. aegro sella in se- 
parante collocato. Validac etiam scintillae e proccssu 
masloideo clici possuut. 

Scinlilla simplex, praecipue si vis cius sensim 
augctur eflicacior est, quam ictus vcbcmcnlissimi, ne- 
quc adeo laedit nervos aegroti quam iclus; quapropter 
diulius adliiberi polest. Plerumque 50 vel 100 scintil- 
lae altera post altcram eliciunlur, dummodo hac non 
nimis validae sint. Cclerum monendum, ex eadem 
parle iugiter esse expromeudas, in partibus vero facile 
commovendis, maxima opus est circumspectione, ubi 
lioc artilicio uti necessitas iubet. 

Sundelinus nullam inveuire poluit differenliam 
in efllcientia scintillae ulriusque vis electricae. Ple- 
rumque aegrum separatum impraegnabat vi eleclrica, 
quae vitrea vocitatur, coniungendo bacillum elicitorem 
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cum pulvillis ope funiculi eumque parti affectae admo- 
vendo. Hoc modo, duplex oritur flumen electricum et 
succussus scinlillam concomilans inlenditur. Ut autem 
augeatur irritatio in cutc, inlerdum necessaria , non 
solum panno velavit parlcs cxcitandas, verum aliam 
praeterea excogitavit viam, atque rationcm , quae votis 
eius optime rcspoudit. lnunxit videlicct parti alicui 
olcum pinguc ct observavit ibidem scintillas louge gra- 
viorem movisse dolorem atque ruborem quam alibi. — . 
Singulare hoc phacnomenon adscribit vir et difliciliori 
transitui vis clectricae per cutem pingucdine illitam, 
quippe enim hanc corpora pinguia aegerrimc transmittunt. 

SUCCUSSUS ELECTJRICUS. 



Antcquam de via disseramus, qua corpora vis 
clcctricae ope concutienda sunt , quaedam de elcctro- 
melro praemitli debent a Lanaeo invento eiusque no- 
mcn gerente. Etenim huius ope vchcmentia succussus 
tam accurate dcfiniri potest, ut cerlum numcrum ictu- 
um vis aequalis iufligi possit. 

Cum tegumine interno lagenae lugdunensis Fig.o. 
iun"itur bacillus vitreus ad aDgulum rectum inflexus, 
alium hacillum gerens metallicum horizontalcm , cuius 
extremilas, glohulo obversa cum tegumine interno la- 
"•enae coniuncto, itidem in globulum excurnt, altera 
vero ansam refert funiculum excipientem. Hisce ba- 
cillus metallicus, qui pro lubitu approximari vel re- 
moveri a globulo lagenae potest, in pollices lineasque 
divisus est, quarum ope dislantia a globulo lagenae 
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l.icile omni temporc dctcrminari potest. Si igitur hoc 
clcctrometro uti in mentcm venit, coiiiuugimus fuui- 
cnlum huius elcclromctri cum altera extrcmitatc cius 
partis corporis, quam succutere cupimus, alteri vcro 
extreinitali eiusdem partis funiculum applicamus cum 
extcrno lcgumine lagenae cohaerenlcm. Vchementiam 
succussns iudicat maior vcl minor dislantia globuli 
clectrometri a globulo interni lcguminis lagenae el eo- 
usquc implclur vi clcclrica lagena, donec spontanca 
scquatur cxplosio. Idcirco facilc palcl, quam ccrta sit 
elfieieiitia huius curationis, quippe enim neque e vir- 
lule machinae variis temporibus varia, ncque a sicci- 
tatc aul densitatc aeris pcndct. — Usum autcm et uti- 
litatem clcclromctri Lanaeani oplimc illustrabit cxem- 
pliim. l't succussus pcr omne brachium propagctur, 
fuuiculus comluccns ex electromclro cxiens, humero 
iiiugitur, manus vero cxtrcma ei admovetur, qui ab 
exlerno tcguniinc porrigitur; hoc modo etiam alia quae- 
que pars corporis tractari potest. 

Ychemcnlia succussus ctiam numero conversionum 
ilisci dctcrmiuari polcst. Haec tamcu via minus certa 
cst, clcnim haud semper eandem copiam vis electricae 
machina cmiltit. Idem etiam cxistimandum est de 
elcctromelris cum globulis aureis vel e subere factis. — 
Si haud magnum spatium intcr globulos intericctum est, 
frequentes sequuntur succussus, qui in parte, quam 
fcriunt singularem excitant sensum , huic quodammodo 
similcm , qucin catena efficit galvanica continuo clausa, 
praecipue autcm si columna sat alta amplaque adhibita 
fucrit. Parles lcneras elfacile excitandas, veluti ocu- 
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los, linguam. processuni mastoideum scqucnti rationc 
percellit Sundelinus. Acger in sclla scdens separante 
ope funiculi ad intcrnum pertincnlis tegumen parvac 
lagcnae lugdunensis, conductori machinae clcctricae 
iungitur 5a alter vero funiculus a teguminae extcrno 
provenicns ope bacilli clicitoris partibus illis admovctur. 
Ad succutienda penctralia auris necessarius cst tubulus 
ille iam supra memoratus, Fig. 4. cuius ansa cxtus 
prominens bacillo elicitorc tangitur. Quo frcqucntius 
bacillus admovctur co minorcs et imbecilliorcs scquuu- 
tur ictus. 

Ad iclus electricos tum solum recurrimus, si aliac 
curationes elcctricac cxpositae nullos pracstant effcclus. 
Etcnim hosce succussus moleste semper fcrunt aegroli, 
ncquc reticcndum , cosdem facilc damnosos ficri possc, 
praccipue si mcdicus ignorat aegroti facultatem incita- 
mcntum clcclricum pcrcipiendi. Ncquc diflicile cst in- 
telectu, langucntcm vitam partis rcsolutae violculo iclu 
elcctrico pcnilus extingui posse. Itaque sempcr iclu- 
bus lcnioribus inchoanda curatio ct numero succussuuin 
maiori compcnsarc studcat vim horum miuorem. 

Sundelinus, qui sacpius clectrometro Lanaeano 
usus cst, ad impctrandum effcctum dcsideratum, ad 
sequenlia animum adverti iubct. Si videlicet inlcr cor- 
pus vim elcctricam emiltcns et excipicns talc quid in« 
tcrest , quod hanc aegre transmitlit, quod praecipue dc 
vcslibus scnticndum, tunc tcusio elcctrica imbecilla, 



Ilic fuuiculus applieatur in regione cer>icuni vd SBpc- 
rioruni vcrtclirarum. 
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jnipedimentum hoc superare nequit, Linc vehementiores 
rarioresquc scintillae eliciunlur, atque medcntis spem 
non raro cludunt. Idem etiam fit, si globulus electro- 
metri a globulo interni tcguminis lagenae nimis fucrit 
remotus. Explosio enim serius consequitur et ictus 
iusto veliementior partem pcrcellit. Ubi vero funiculus 
proxime cutcm atlingit, aliud nascitur incommodum, 
plaga enim cutis, pluries licct remissius percussa, iu- 
slo facilius commovetur ac excoriatur, imo non raro 
exulceratur. Ilis incommodis obviam eundo optimuin 
est ad mentem Cl. Sundemni laraellam plumbcam parti 
affcclae imponerc, cuius supcrficies cxtcrna ope ansae 
eum funiculo coniungitur. IIoc modo singuli ictus non 
nni tantum corporis punclo sed ampliori iufliguntur 
rcgioni. — Practcra monet Sondehnus, ut partes te- 
ncrae numcrosis pcrlcxlac nervis Icnius percutiantur. 

VIS GALVANICA. 

Vis galvanica itidem cosdcm pracslat effectus, 
quos summalim cnumcravimus. Sunt tamcn quacdam 
momenta, quae manifest.im ulriusquc discrepantiam 
demonstrant. Videlicct columna galvanica ubcrrimus 
fons est vis electricae et quousque processus chemicus 
inlcr raelalla viget, eousque iugiter extriealur vis gal- 
vanica et acquali tcnore. Effectus igitur vis galvani- 
cae diutius perseverant alliusque penetrant quam vis 
cleclricac affriclu cxpromplae. Constanles illi vis gal- 
vanicae effectus luculcntissimc apparent inter cursum 
fluminis galvanici a polo posilivo ad ncgativum, eo 
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videlicet tempore, quo catena galvanlea clausa est. 
Si vero catena galvanica saepius clauditur ilcrumque 
solvitur, lum concutit corpus vehementer, ct quidem 
validius dum calena clauditur et paullo lenius vcro ubi 
Lacce solvitur. Iii succussus sunt etiam efficaciores 
ct effectus eorum diutius constant quam corum, quos 
infligit vis eleclrica vitrea. Practerea coinpcrimus vim 
galvanicam valcntiori pollere vi cbemica , quam vis 
affinis , quamobrem aclio illius in corpus vivum, magis 
approperare videlur construclioncm ac dcstructioncm, 
hinc maiorcm habct vim ad vitam formatriccm quain 
vis clectrica affrictu gcnila. 

Praecipue autein vis galvanica dislinguitur a vi 
clectrica frictionc clicila indolc singulari, quam polo- 
rum discrcpanlia ct oppossitio gignil. Aclioncm utrius- 
que poli singularia atquc propria dcclaraul pbacnomcna, 
quac maximam partem cx aucta pcnderc vidcntur op- 
positiouc in muneribus corporum vivcnlium cxcita. 

Ilacc oppositio minus evidens est inter succussus, 
magis vero manifesta inlcr fluminis galvanici cursum. 
Conspicitur tameu cliam et inter succussus in illis lo- 
cis, quos tangit ulerque polus. Ut autem cfficicntia 
vis galvauicae accurate cognoscatur eiusque iu orga- 
nismum ratio intelligatur, in id etiam inquirendum esl, 
quomodo ambo poli inter se differanl. 

Polus positivus praecipue in musculos agit vasa- 
([iic, ncgalivus vcro prae omuibus nervorum gcnus 
afficit, igitur consociata ulriusque poli aclione discrc- 
panlia vilac irritabilis cl sensiferae ia univcrso corpo- 
re cvidcntius exsurgil. Juxta positivum polum pcrci- 



40 

piuntur iotus vehoincutiorcs, convulsiones , scnsus con- 
strictionis acutique caloris, mobilitas partiura et sccre- 
tiones paullatim iminuuntur sensusque hebescit. Ad 
polum vero negativum dolor acerbissimus est, pars 
affecta tumct, agilitas in ea sensusque augetur ilem 
frigus sentit et quasi ingens pondus eandem obruens. 
Ubique ad polum positivum auctam observamus repu- 
gnantiam, facultatem vero percipiendi acutiorem iuxta 
polum negativum animadverlimus. In liquoribus vero 
secrctis, quibus altcruter polus immittitur, eaedem 
mutationes chemicae conspiciuntur, quae in corporibus 
anorganicis divcrsis polis coluranae galvanicae pertcn- 
tatis, sub oculos cadunt. 

Ubi hancce contrariam polorum efficicntiam cuius 
vim in universum corpus iam explauavimus in singulis 
proscquiraur corporis aniraalis gencribus, eadera vis 
polorum divcrsitus apparct, sive parlcs concutiantur, 
sivc hascc flumen galvanicum permeel. Prout cuim 
cursus vis galvanicae priori contrariam legit viara, 
partes, antea sollicitatis , oppositas, commoveri, ne- 
cesse est. 

In systemate nervoso, ea pars, quae rausculis in- 
seritur et irritabilitati illorum opponitur a polo posi- 
tivo, momentum vero sensiferum per crainentiam a 
polo negativo incitatur. Adplicato poio positivo parti 
cuiusdam nervi cerebro vel medullae spinae propiori et 
polo negativo parti huius extremae, tum inter cursum 
vis electricae pars corporis hacce vi sollicitata convel- 
litur primo vehementius, dein continuo lenius, tandcm 
agitatione composita, insignis torpor remanet. Polo- 
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rum rationc inversa longe dehiliorcs motus cxcitantur 
scd sccundum longitudincm ncrvi, pcrcipitur dolor 
lancinans longe gravior quamprius, sensusque acies ea 
rationc exacuitur, qua motus obtorpcscit. Inde clarc 
pcrspicitur, quod vis electricae efficientia e divcrsa 
pendet polorum ad uervos rationc. Receptivitas ncr- 
vorura acuitur, si flumcn cleclricum cxtrinsecus orga- 
nismum irruit, si vero contrariam viam lcgit, rcpu- 
gnantiam inlcndi conslat. — Ceteroquin facile patet 
eflectus contrarios eonsequi, si polornm ratio invertitur. 

Eandem diversitatem efficienliae poli vis electri- 
cac in vila irritabili declarant. Polus positivus prae- 
cipuc arlerias pclit unde alacrior sanguinis in iisdcm 
motus, humoribus iu partc irritala uberius confluxis, 
haec rubescit, motus musculorum validiores cernuntur 
et vividiorcs, qui subinde eousquc intenduntur, ut in 
vcrum abcant spasmum. Polus ncgativus tardat supra 
mcmoratos effcctus, venisquc exsuperantiam conciliat. 
Applicato polo positivo termino vasorum centrali et 
negativo eae parti, quae ad ambitum spectat, impelli- 
tur motus sanguinis in arteriis, in venis autem retar- 
datur , sanguinis maior copia in baccc parle congeri- 
tur, moles eiusdem et calor augetur atque mobilitas 
crescit. Polis aulem inversis, sanguis facilius refluit, 
affluxus eius impeditur, partes paullatim agilitalem 
suara amittunt, obrigescunt, mole earum et calore 
imminuto. 

Dcnique in vila formatrice non minus evidcns est 
coutraria utriusquc poli actio. Videlicet polus positi- 
vus prac omnibus appositioni favet et formationi matc- 
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riae animatae, negativus vcro praecipue secrctionem ct 
dissolutionem expedit. Admissa vi electrica plagis, a 
canlaridibus erosis, polus positivus liquori qui secerni- 
tur seroso, mox naturam impertit lymphaticam, hic 
continuo spissior fit, tandem pars illa exsiccatur et 
incenditur. Contra vero iuxta polum negativum liquo- 
rcm fundit largum pullum vel fuscum acrem rodentcm, 
facileque hoc in loco diuturnam excitat suppurationem. 
Tumores atonici nisi inflamnicntur, durcscunt vi poli 
posilivi, nonnunquam autem actione poli negalivi dis- 
culiuntur. Polus positivus ulccri vetusto adplicatus li- 
vorcm huius in laetum convertit ruborem. 

Eosdem ctiam effectus vis galvanica in singulis 
praestat partibus corporis animalis et in spccie huraani. 

Et quidem ubi flumen galvanicum continuo rapL 
doque cursu per cerebrum fertur, menlis vigorem au- 
get, undc hilaritas, alacritas , prorapta cogitationum 
consotiatio. Attamen encephalo facile nimis incitato, 
quod praecipue efficiuut succussus, vertiginem gignit, 
dolorem capitis, temulentiam , animi defeclionem alia- 
que mala. In homine, cui caput gravissime laesum 
erat, adeo ut ipsum cerebrum oculis paleret, hocce, 
vi electrica admissa, alacrius moveri obscrvavit Rein- 
holdius. In oculo vis galvanicac appulsus scnsum ex- 
citat lucis splendidae, fulguris instar, pupulamquc co- 
arctat. Polo positivo oculum attingentc, negativo au- 
tem partem quamdam remotam , eo momenlo , quo 
flumen galvanicum irruit , oculus fulgorem iclumquc 
pcrcipit, inter cursum vero huiusce, maior obscrvatur 
oculorum clarilas, res externac lucc coerulea splcndi- 
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dissima collustratae apparent, extrcma tamen corporum 
lineamenta minus distincta, praeterea minora videntur 
et angusliora. Pollis conversis oculorum claritas immi- 
nuitur, colorrerum, quae couspiciuntur, ruber apparet 
fulvus velaurantius, ipsae vero minus illustratae, ast 
formae magis distinctae, praeterea maiores et crassio- 
res. Pro varia auleni oculi regione, quam vis elec- 
trica primitus attingit, varii etiam agitantur musculi. 
Oculo tamen nimis irritato, non raro mcmbrana iris 
oscillat, oculorum acics hcbescit, vclamenta eorum in- 
cenduntur. ln auribus, polus positivus, praeter stupo- 
rcm , cx iclu repetcndum, gravitatem auditus efficit, 
ncgativus vcro aciem ciusauget, altamen simul susur- 
rum iufcrt et ccrumen maiori copia parari jubct. Po- 
Ius positivus naribus admotus, dolorem excitat premeu- 
tem , vellicanlem, ncc tamen stcrnutamenta proritat, 
secretioncm piluitae imminuit, et facile bas partes in- 
flammat. Negalivus dolorem concitat pungentem , in- 
tolcrabilem, continuam ferme excitat stcrnutationem, 
sccrelione piluitae tenuioris adaucta. In lingua polus 
positivus, praeter ictum, quem infligit, sensum efficit, 
quasi aqua fervida adureretur, simul agilior fit lingua, 
ast gustatum obtundit, saporemque in ore salsum ge- 
nerat. Hic acris fit et alcalinus a polo negativo, lin- 
gua mobililatcm amitlit, algorem senlit, scusus autem 
gustus fit acutior. Si alter polus ori. alter ano admo- 
vetur, iutestina in alacres erumpunt molus, ciborum 
appetentia extinguitur, deiectiones nascuntur et tormi- 
na. Glandulac salivales flumini galvanico expositae, 
maiorem fundunt copiam salivae, quod in ipso cada- 
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vere quidam observasse affinnat. Ossa quoque a vi ele- 
ctrica afficiuntur et quidem extremis finibus cuiuscunquc 
ossis ulroque polo comprehensis, hocce dolorem sentit 
alte reconditum lacerantem, quo tamen musculi ossi huic 
inscrti prorsus vacant. Medulla spinae vi electrica com- 
mota, haec potissimum per musculos diffunditur etqui- 
dem praccipue si torrens electricus secundum longilu- 
dincm spinam dorsi pervadit. 

Explanatis effeclibus polorum vis galvanicae, pro- 
ponendae sunt viae curandi ope huius vis, pracmissa 
cxposilione iustrumentorum usui nicdico dicalorum et 
adicctis nonnullis pracccptis uunquam ncgligendis. 

Fila melallica. Ilorum altera cxtrcmitas polis 
coIumn.TC galvanicae adplicatur, alteri vcro ferrumi- 
nanlur brcves crassique stili argentei vel plaliaei tres 
vel quatuor pollices longi paulo brcvioribus tubulis vi- 
trcis cxccpli , ita , ut supra margines eorum ad polli- 
ccm longitudinis promineant. Intervenienlibus hisce 
tubulis fila haec manibus tencri possunt. Extrcmi sti- 
li cochleas gerunt, quarum ope varia corpora affigi 
possint, veluti globuli ex orichalco vcl argenlo vel 
platino, coni aculcati cx iisdcm mctallis confccli, glo- 
buli plunibei, qui vim columnac galvanicae tcmperant, 
globuli vel coni e ligno duro parali (qui sub usu hu- 
mectandi sunt) ct itidcin vim galvanicam insignitcr mit- 
ligant. Quum praetcrca docuerit usus, sensum succus- 
sus a longioribus et crassioribus filis mctallicis multum 
jutendi, itaque hoc consilio fabricantur tubi ex orichal- 
co, quinquc vcl sex pollices longi unumquc vel duos 
pollices crassi, aeqae ac aliquot fila cx orichalco, plu- 
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rcs pcdcs longa in cxtremitatibus globulos gcrenlia. 
1'raelerea utiraur ctiam spongia humida, cuius particu- 
la ad globulos filoruni metallicorum alligata, irritatio- 
iictii localcm insignitcr acuit. 

Ad movendum acerbum in quadam parle dolorcm 
adbibetur parvum instrumentum a Bremsero Vindobo- 
nensi cxcogilatum, quod conslat disco cx oricbalco 
diamclri duorum pollicum, cuius altcra vero manubrium 
vitreum gcrit parvamque ansam excipiendo filo mc- 
tallico aptani fig. 0. Ilic discus sub usu ita culi im- 
primitur, ut spicula huius epidermidem perfodiant. 

Discus fiilgurans fig. 7. Ad cxcilandam scriem 
succussuum acqualium et cilo sese cxcipicntiura, inscr- 
vit rota scu discus fulguraus (lilitzrad) a Dr. Nf.f.ffio 
Francofortano cxcogitatus m , cuius baec est ratio. Di- 
scus cuprcus borizontalis (a) \y. 2 lineas parisienses 
crassus, cuius diameter 6Vj pollices explet, axi ver- 
ticali cuprco (b), cui suo centro ferruminando nixus 
iungilur, simul cum axi libcro molu gaudct. Ipse a- 
xis 3 — 4 lincarura crassitudine 3 pollices 2 lineas al- 
tus cst. In ima partc arcu vel stapia (c) ax aurichal- 
co facta suffulcitur, qui tabulae ligneae quadratae 
7 pollicum adbacret. Iu mcdio huius tabulae cavum cst, 
(g) cupro munitum , in quo axis formae conicae com- 
mode rotari potcst; hoc cavum insuper aliquantum hy- 
drargyri contiuct, ad coniungendum quemcunque polum 
columnac galvanicae cum disco. Iu margine disci 36 
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striges iucisaesunt, 10 lineas longae 3— 4'/^lineas la- 
tae radiorum disci viam sequentes. Hisce recessubus 
lio-num, vitrum, murrha aut alia materics idioelcctrica 
iuducta est. Spatia inlericcta disci 2 — 2'/ 2 lineas lata 
pontes cuprei ab auctore vocantur. In mcdia disci par- 
te manubrium (d) est, cuius ope discus in molum agi 
potest. lnde facile patet, quod si filum metallicum ap- 
planatum et incurvatum (e) cum altero polo columnae 
galvanicae coniunctum, in margine disci pouitur, sub 
molu disci modo in striges modo in pontes cupreos in- 
cidit, et sub omni convcrsione disci, columna galva- 
nica 30 clauditur quodammodo et solvitur. Iluic con- 
silio filum inservit metallicum semilineam crassum 
7 lineas latum, quod a latcre disci in eadem tabula li- 
gnea affigitur et ope guttulae hydrargyri (h) cum polo 
coniungitur. Tempore minime horae parlis (vulgo se- 
cundac dictae) rota haec quater in circulum agi potest, 
quare 100 calena clauditur et solvitur, tempore vero 
partis horae scxagcsimae 10,000 — plerumque tamen 
70 ad 80 succussus inter minimam horae partem suf- 
ficiunt. 

Pars illa humani corporis, quam actioni columnae 
galvanicae exponere animus est, inter utrumquc polum 
collocari debet, ut tali pacto ipsa quodammodo claudat 
catenam, nam cum actio columnae e duplici flumine 
pendet, itaque ipsa appropinquatio aegroti ad columnam 
galvanicam, nullum effectum praestare posset. Prae- 
lerea, iam ipsa catenae galvanicae natura postulat, 
ne ullum corpus intercedat transmiltendae vis galvani- 
cae ineplum, ut igitur vel sicca epidermis humanicor- 
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poris libero huius vis cursui obstet. Iiaque partcs illae 
quac cum polis columnae iungendac sunt vel ab ipsa 
natura tenues et humida cuticula praedilae sint, opor- 
let, vcl arlc priveutur cuticula , veluti cute canlhari- 
dibus erosa, vel vero antea solutione natri muriatici 
madefiant. Lbi clauditur columna, ubivis partcs sese 
altingcre debcnt, clcnim flumen galvanicum partcs vcl 
niinime remotas non assequilur. Liquores lamen vim 
galvanicam cum aliis corporibus facile communicant. 
Sic duobus filis metallicis ad ambos polos perlincntibus 
duobus vasis immissis aqua repletis atque singula dcin- 
ccps manu altcrutri vasi irarucrsa, (ila tamen ne filum 
tangat) effectus vulgaris conscquitur. 

Vis galvanica bifariam in corpus agit humanum, 
vcl hocce succutiendo, si videlicet catena modo clau- 
ditur - modo solvitur, vel vero idem cursu continuo 
permeando, ubi flumcn galvanicum, partem quampiam 
traiicicns, haud inlcrcipilur. 

Si primum efficcre sibi proponit artifex, quaerilur 
praeterea, utrura pars tantum simpliciler concuticuda, 
an vcro insuper irritanda est. Si igitnr irritationem 
vitare vult artife.x, catenam galvanicam ita claudat ne- 
cesse cst, nc altcruter polus partem laesam proxime 
attingat, sic, ubi brachium vi galvanica percutiendum 
est, humcrum ope fili metallici iungimus alterutri polo 
columnae galvanicae, manum autem in vas aquae ple- 
num aegrotum demergere iubemus, atque lum filo ab 
altero polo proveniente superficiem aquae tangimus. 
Succnssus propagatur per totum brachium, sine irrita- 
lione locali, quae certissime contingeret, si catena non 



in stipcrficic aqnac scd in ipso brachio clauderetur. 
Si autcm pars siraul concitanda esl, ut cx supra dictis 
apparct, catcna in quadam partc bracbii praecipuc 
sollicitanda claudi dcbet. 

Yehcmcntia succussus varia ratione moderari po- 
tcst. Pcndet autem baec imprimis e numero elemen- 
lorum columnae, dcinde a singulari rcccptivitate partis 
concutiendae, haec autem facullas e maiori velminori 
numero nervorum per supcrficicm partis diffusorum 
pendcre videtur. Quaproplcr succussus eleclrici et 
pracscrtim ictus vis galvanicac in his partibus potissi- 
mum pcrcipiuntur, in quibus ncrvi scnsibus inservien- 
tes, terminantur. Sic ubi catena galvanica, cuius, 
unus polus humerum langit in cxtrcmis clauditur digi- 
tis, longe vehcmcntiorem aeger scnliet succussum, 
quam si catena inter bumerum carpumquc aut aliam 
quamdam antibracbii partcm clauderetur. — Praeterea, 
sunt alia quaedam momenla, quae accuunt vim iclus 
galvanici. Sic demersis filis metallicis polorum in vasis 
separatis et aqua replclis, clausa deinceps catena ita, 
ut utraque manus tantum superficiem aquae tangat, 
succussum graviorem scnlict aeger, quam siliquorille 
non fuerit usurpatus. Augetur etiam vehementia suc- 
cussus si artifex longioribus ulitur vcl maioris molis 
corporibus ad vim galvanicam propagandam. Sic lon- 
giora fila metallica polis applicata vim succussus inten- 
dunt, idem cliam senliendum est de tubis ex orichal- 
co, de conis, aliisque corporibus amplioribus e metallis 
fabricatis. — Ictus validi nunquam infliguntur capili, 
etenim fcrme semper nocebunt vel saltem molestum 



excilabuut, scnsum. Urgeute tamen uecessilale, flumen 
galvanicum extcrna lantum tegumenta capitis percnrrat 
opoiiet. Musculo quodain in facic resululo ita fila 
metaUica adplicanda sunt, ut eam lautum parlcm lau- 
gaut, ubi hic inseritur nec non tendiucm aul nerwim 
ad cundcm pertinentem. — l bi ocnlus percuticudus csl, 
niullum intcrcst indicare parles feriendas ipsam viam 
quam flumcn galvanicnm legere debet. Ad tcguiuiaa 
oculi commovcnda, acgcr manum huius lalciis, cuius 
oculus adfeclus est, in vas immergit aqua rc|detum, 
atqtie liaec ope fili mctallici altcrutri iungitur polo 
columnae galvanieae, lum artiicx glubulo allerius fili 
nictallici rcgioucm suborbitalcm vel eam , quae gla- 
bcllae nomine vcnit , tangit. Polcst etiam filum altc- 
rius poli infraorbitali applicari allcrius vcro supra dictis 
rigionibus apponi. — Si vero vis galvanica ipsura oculi 
globuni perstringere dcbct, uno polo cervices langan- 
tur ueccsse csl, aut pars masloidca aut mcdia pars 
occipilalis, altero vcro palpebrae dcmissae. CauaUs 
lacrymalis ictum percipit, applicato uno filo melallico 
naso cx adfeclo lalcre , altcro vero canlbo oculi iuti- 
mo. lu paralysibus musculorum oculi, iu amaurosi 
aliisquc id gcuus adfcclubus, vis columuae galvanicae 
audacius augeri potesl vcl maiori clementorum uumcro 
vel longioribus filis metallicis. Poslerior tauicn me- 
tbodus pracferenda est priori, eteuim bac ralioue uon 
iutcuditur vcbemcntia vis galvanicae sed tanlum sen- 
sus facilius movctur. Inlcrdum tamen, ubi vcl uui- 
versum corpus vcl sulum oculus torpct, regioui supra- 
orbilali vel uiastoidcac cantbaridibus autca erosae al- 
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teruter polus imponiiur, quae ruratio cfficacissima cst 
ad sanandam guttam serenam. 

Semper tamcu partes tcncrac alque delicalae sal- 
tem inilio lcnissinio taiilum stimulo galvauieo sollici- 
tandac suut, progrcdicuilo paullalim a simplici catcna 
ad dua tria vel plura elementa, praeterea imprimis 
globuli lignci liunicclati dciu plumbei landcin argcutci 
vcl cx oriclialco faeli, extremitatibus filorum metalli- 
corum affigendi suiil; spicula vcro hic minimc qua- 
drant, quia vim galvanicam magnopere intendnnt. 
Tandem quoniam polus cuprcus seu negativus remissius 
agit polo posilivo seu ziuceo, itaque ab iuilio ille oculo 
adplicari debet. 

Haec oi.uiia , quae proposuimus de ratione vini 
galvanicam oculis irapertiendi dc auribus valent ct Iingua. 

Nonouuquam etiam vis galvanica cum cxtis com- 
municalur, atque tum aller polus infimis vertebris cer- 
vicis, altcr aulem imo sterno apponitur. IIoc consilio 
1'iiii.ii'i'us WiLSONUS laininam ziuccain spinac di^i-si 
applicat, cupream vero peclori imponit deindc utrani- 
qiie cum suo coniungit polo. Polcst cliam alteruttr 
polus applicari ci rcgioni , ubi nervus pLrcnicus exori- 
tur, ilummodo actio vis galvauicae non nimis diu du- 
ret. Nam CI. Sundei.inus, qui in semct ipso bauc 
curationera tentabat, perpessis circilcr 20 vel 30 ictu- 
bus, per inlegrum fermc dicm spiritus angustia ex- 
cruciabatur. 

Ad mcmbra ope vis galvanicae solicitanda, uter- 
que polus iungilur cum extremis earura partibus ha- 
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bita ratioue originis et finis nervorum. Hae aulem par- 
les roaiorem liuius vis impctum perfcrre possunt. 

Ilacc omnia, quae de suceussibus diximus, valent 
cliam de conlinuo cursu vis galvanicae a rlausa cale- 
na. Vix tamen moncndum, quod poli parti cuidam ini- 
positi, lianc eousque tangere debcnl, quousquc calcnae 
clausac cfficienliam durare oplamus. 

ACUPUNCTURA ET ELECTn.OPUNCTUHV. 



Curatio, quac acuum ope lil, parti cuidam corpo- 
ris morbidae iufixarum acuputictura dicla e Sina et 
Japonia in Europam translata praccipuc Lutcliac Pari- 
siorum frcquenlissime cst iu usu. lpsum opus saevos 
excitat in cule dolores sensuniquc constrictionis atque 
lorporis in parle laesa. Siuiul digiti arlificis acum 
infingcntcs, praevio formicatione, quasi ab exiii sciu- 
tilla electrica excita obtorpescerc dicuntur. Mox acus 
intrusa haloue cingitur rubro , modo ambilus maioris 
modo minoris , ipsa autcm expromta manifcslc oxyda- 
ta conspicitur. Maxime couspicuus effeelus simplicis 
acupunclurae est doloris cessatio in pcrlinacibus rbeu- 
malalgiis ct in veris neuralgiis utilissimus. Spasli- 
cos eliam inlerdum profligasse adfcclus, praecipue co- 
licas, dolorcm veutriculi , aslbma, acquc ac paralyses 
singularum partium , dc acupuuclura constat. 

Quoniam medici saluberrimos huiusce effectus neu- 
tiquam soli adscribcbant slimulo mecbanico, verum 
ctiam vi electricae tribuebant, modo cum Julio Ci,o- 
«jueto commiuisccntes hac ratione liquorem electricum 
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vel nerveum educi '" oorpore nimis aecumulatum, 
modo euudem inaequaliter pcr corpus distribulum me- 
lius dispensari, qoae sentenlia a 1'eixetano explosa 

est, modo illud ipsum eorpori uberius advehi, quod 
Sarlanderius suspicatur, liine acupuucluram cum vi 
eleclriea copularunt ct singulare islul arlis pracsidium 
elcctropuncturam dixerunt. Acubus parti cuidam defi- 
.\is, iu vcrlice foramina habentibus, filisque mctallieis 
hiscc inscrtis cum eolumna galvanica cohaerentibus, 
extemplo diri oborli suut dolores lanciuantes, conlor- 
quenles eum alacri niiisculorum contractione. Circum 
aciciilam cnala est area ruhra ad polum zineeum ma- 
gis conspicua, quam iuxla cupreum. Circa priorcm 
scccrnchatur lympha, initio limpida postca lurbida ct 
spissa, iu vicinia vero poli cuprei exsurgebat vesicula 
quae, suh extractioue acus, aerem quemdam cruiiic- 
bat. 1'ost duos \el quatuor dies plagac saucialac iu 
ulccra abierunt ct ulcus ad polum posilivum haloncm 
laete rubentem retinuit magisque scnsibile fuit quam 
ulcus ad alterum polum. Dum aciculae agebant, vasa 
potenter incitabantur, pracsertim vasa utcri, illis ven- 
tri inlrusis. Simul adaugebalur turgor vitalis largus- 
que sudor corpus per nychtliemeron irrorabat, quem 
secretio urinae copiosior excepit. In bydrope, praeci- 
pue vero in amcnorrhoea electropunctura multolies bo- 
nos praeslitit effeclus, atque effectus eius manifeste 
declarant, eandem ad vim galvanicam revocandam esse. 
Aeiculae ad eleetropuncturain perficiendam aplac, 
fabrefinnt e ebalybe duclili, ex argento, auro vel pla- 
tino. Tenuissimae sinl et acumiualae, superne perfo- 
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ratae. Aciculae liae motu rotalorio scnsim insiuuan- 
lur corpori ad altitudineni y /i — Vs — ~ pollicum, pro 
varia partium iudole et fabrica, (cavendo ne uuquain 
nervi lacdantur praecipue maiores, itcm vasa, apouc- 
vroscs , tendines vel perioslium) dciude per fbramina 
carum Iraiiciunliir fila mclallica cum utroquc legiimine 
lagenae lugduncnsis vel cum ambobus polis columuae 
galvanicae couiuucia ct 5 vel plures eliam sexagesimas 
baerere iubenlur. Post aliquot dics curatio baec rc- 
peti polcst. 

DE USU VIS ELLCTIUCAE AmLRSUS SLNGLLOS 
MOIUtOS. 



Considcrala vi incilandi, quam vis habel elcclrica, 
facilc liquct, in quibus morbis prodcssc potcst. Igilur 
generatim rcspoudet languori muucrum vilae animalis, 
praecipue vero dcbililati vis sensiferac. Quod aulem 
ad variam attiuct utriusquc vis electricac efficientiam 
usumque therapeuticum , iu genere slatui potest: vim 
clectricam affrictu clicilam liim ailhilicri, ubi univcr- 
siiiii corpus eoneiiandum cst, nulla polorum ralioiic 
babita, ipsum autem effcclum breviorcm optoraus; se- 
eus autcm vim galvanicam praefercndam esse. Inve- 
niunlur etiam plurimi effeclus, quibus vis eleolrka 
ntillo modo opponi polest. Umues niorbi lebre coneo- 
mitali, praecipue inflauimationes sub usu m"s eleclrieae 
exaccrbanlnr. Proinde proclivitas ad orgasmum, con- 
gestioues, purgatio, raenstrua et gravidilas usui us 
clcclricae repugnant. L bi cuui imbecillitale nervorum 
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gravior debilitas aut proclivitas ad putredincni ct reso- 
lutioncm obscrvalur, ibi vis eleclrica dissolulioncm ne- 
cessario augcbit, nam lum rcpugnantia vitalis ad eli- 
dendam vim eius inimicani sufficere nequit. Ex ingenti 
morboruni numero, scquentes praecipuc tollere valct 
vis clcctrica. 

PARALYSES. 



1'lurima cxstant cxcmpla paralysis ope vis electri- 
cae sanalae. Imo iuvetcrala eiusmodi mala, nisi sa- 
navil, saltem lcvavit, uunquam aulcm nocuit. Oppo- 
nebalur paralysibus post apoplexiam , cx artbritide 
iisque qiiac colicam saturninam scquuntur. Ilic perti- 
nent ctiam trcmores corum qui bydrargyrum tractant 
(de IIaen). Kueiinius obscrvavit, a rcmcdiis cva- 
cuantibus sacpius porrectis effectus clcctricos augcri. 
Manifestus lorpor indicat, prae vi clcclrica friclione 
clicita, a vi galvanica salulcm cssc spcrandam. Eadcm 
vis proficit cliam in colluvic pituitosa, aut ubi singu- 
lares dyscrasiae deprimunt vim nervorum, item ubi 
languct vita formalrix. Igilur ulilis cst bacc potcnlia 
adversus metastascs rbcumalismi, arlbrilidis variarum- 
que impetiginum, quae rcsolutionem cuiusdam partis 
cffeccrc. Alterno usu vis electricae frictioue elicitae 
ct vis galvanicae Cl. Sundelinus paraplcgiam sana- 
vit pcr aliquot mcnses durantem. Westrumbus memi- 
nit hemiplcgiae in sene quodam galvanicac vis ope 
sanalae. Malczius medicus Varsaviensis alaliam et age- 
ustiam sustulit in homine 49 annos nato, opc scintillae 
simplicis, e regione anguli uiaxillae infcrioris pluries 
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clicitac cl . Paralyscs ctiara post contusioncs ncrvorum 
ortac, vi elcclrica promtc sanari Vogtius lestatur. 

In curanda paralysi omnia curationis genera in 
auxilium vocari solent. Vidclicet ordiuntur medici a 
balnco clcctrico; dcinde aegrum separatum vi clectrica 
imbuunt, siraulquc huius facultatem pcrcipiendi obscrvant. 
Poslea flumcn electricura pcr partera mitluiit resolutam, 
(juocum mox auram electricam eoniungunt. Dcin eli- 
ciunt c parle affccla scinlillas conlinuo valcntiores, 
scquendo viam ncrvorum sub cute decurrenlium, tan- 
dem candem vi elcctrica concutiunt. Si vcro paraly- 
sis indolis cst rheumaticac vel arlhrticae, expromun- 
tur scintillac e parlc antea paiino laneo lcnuiori obtc- 
cta. Mcthodum vim galvauicam adhibcndi supra cx- 
planavimus. 

COINTRACTUnAE ET ANKYT.OSES. 



In his cliam morbis salubrcs cffcctus vis clcclricae. 
observali fuerunt, dummodo nulla graviora vitia fabri- 
cac cum his consociata sint. Praecipue conlracturas 
et ankvloses spasmo effectas disculit sacpcnumcro vis 
clcctrica. In contracluris praecipuc anlagonislas ini- 
tio vcnto cleclricO; deinde siraplici scintilla et tandem 
iclnbus sollicilare solcnt. Verae autem et inveleralae 
ankyloses nullam spcm sanationis admittuut. Occur- 
runt tamcn spaslici rhcumatici, arlhritici articulorum 
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morbi, qui ankylosin siraulare videntur et non raro vi 
electrica profligantur. Tum recurrimus imprimis ad 
balitum eleclricum, dein ad simplicem scintillam, tan- 
dcm sopila inflammalione, iuncturam quoquovcrsus icti- 
bus elcctricis pcrcellimus. Nonuunquam magni cmo- 
Iumenti esse solet irritalio bis in locis, vi clcctrica, 
et quidcm eo magis, si malum cum tumorc adfeclae 
parlis coniunctum esl. 

COPUOSIS ET AMAUROSIS. 



Morbi lii qualcniis c dcbililate nervorum pcndcnt 
sub usu vis eleclricae ccdcre solcnl. In copbosi usur- 
patur apparalus supcrius cxplicatus cl pro ncccssitalc 
initio flumcn cleclricum lenissimum , venlus eleclri- 
cus, dtniqtic simpliccs leutanlur scinlillac, quae cun- 
ela iu pcnclralia auris dirigi debenl. Scintillac va- 
lenliores ct ictus proccssui mastoideo infligunttir, in 
gravissimo vcro lorporc cosdcm ctiam Iransversc pcr 
capul ab allera aure ad allcram mittcrc iuvat. Cl. 
Su.NDELI.NU8 intcrdum bono cum eventu filum malalli- 
cum in fine suo conglobatum in os immissum applica- 
vit ostio tubae Euslachii, illudque coniun.xit exlerno 
tegmini parvae lagcnae lugduncnsis vi electrica prae- 
gnanlis. Globulo autem tegminis inlcrui eiusdem la- 
genae filtim fig. 4. iu aurem iutrusum, letigit, atque 
bac via omnem aurem interiorem vebementer concus- 
sit. Eadcm fila possunt eliam coniungi cum polis colu- 
mnae galvanicac et deinde ope rotae fulgnranlis per- 
slringi auris anfractus. Sic inlcr plures medicamen- 



57 

larhis Jcverensis Sprexgerus ct Walthebdb Vindo- 
boncnsis hnryecoiam ct cophosirn e variis causis ortas, 
moclo ope vis clectrieae, modo vi galvanica in auxi- 
lium vocata fcliciter sustulerunt. 

Curationcm amaurosis incboamus scmper incolu- 
mitatis causa a flumine elcctrico lenissimo, quod aut 
transverse per sinciput ab altera lemporum rcgione ad 
alteram aut ab occipite ad sinciput vcl ad rcgionem 
supraorbilnlem mitli potcst. Deinde parli lacsae ven- 
tum afflamus elcctricum, primum clausis postca apcrlis 
oculis. Tum eliam locus cst adbibendis rcmediis vola- 
lilibus ad mcntcm Sundelini in vaporem lenuissimum 
diduclis. Dcin periclitatur efficientia scinlillac simpli- 
cis, quac e regionc lemporum cxtrabilur, supra et 
infra oculum e rcgione quam nervus supra — vel in- 
fraorbitalis percurrit, dcniquc ex ipsis oculis clausis 
clicitur. Tandem iufliguntur lcniorcs ictus elcctrici 
vcl galvaniei, qui transvcrse modo sincipul perccllunt 
e ccrvicibus ad rcgionem usquc supraorbitalem vcl ip- 
sum oculum ab occipitc ad anticam capilis parlem 
pcrtiucntes. 

KIIEUMATISIHIS. 



Medici, qni sacpius efficicntiam vis electricae pe- 
riclitabantur, referunt sc pluries ope eiusdem sanasse 
rbcumatismos baud inveteratos. Praecipue autem ictus 
efficaces inveuti sunt ex eo, quod et mecbanici suc- 
cussus in eodcm malo salutifcros praestant effeclus. 
Per sc tamen palet valeuliores curaliones clcclricas in 
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adfectubus rhcumaticis febre vel inflanimationc stipatis 
uullatenus profieere, quibus tantum flumen lenissimum 
et halitus eleclricus convenit. Semper tamen securius 
est ab bis orJiri methodis dein ad scintillam simplicem 
et ad succussus transire. In malis rheumaticis saepe- 
numero irritatio localis in cute morbum tollit. Scin- 
tillae intervenientc panno laneo tenuiori extraclae le- 
vcm in parte adfecta excitant calorem ct salubrem una 
sudorem movcnt. Ilac ratione sanari potest recens 
iscbias rbeumatica et nervosa. Tum proderit lene flu- 
mcn eleclricum dciude ictus, quorum vis paullalim acu- 
enda, a lumbis ad coxam vel icmur profecli. Eliciun- 
tur etiam scintillae ex parte adfecta , cui pannus la- 
neus tenuior autea iiuluctus est, 

8PASMI CLOMCI AC TONICI. 



Obscrvalionibus couslat vim elcclricam in horca 
Sli Vili sese cfficaccm exbibuissc. Altamen lum scm- 
per vebemcnliora id gcnus auxilia tentabantur, quod 
Sundelinus propria ductus cxperientia , iure suo dis- 
suadet. Tum balueura, flumen et ventus eleclricus suf- 
ficiant oportet. Flumen praescrtim spinam dorsi per- 
moare iubent artifices, alias e rcgione lumborum an- 
trorsuni progreditur, abdomen traiiciendo. Si simpli- 
ces scintillas tolerant aegri, tum modo c spina dorsi, 
modo e parlibus exlremis elici possuut. 

Etiam in tetano atque trismo vis electrica aliquo- 
ties bonos praeslitit effectus, sed tum morbi bi procul 
dubio indolis fuerunt rheumaticae. Trismus, quem 
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Wilkinsonus debellasse gloriatur, pcr integrum men- 
scm divexavit aegrotum. 

Vim clcctricam interdum etiam epilepsiam sanasse 
commemorarunt fastis medici. Altamcn haec curatio 
tum solum succcdcre potuit, ubi iiaecce vis cerlis cau- 
sis buius morbi remotioribus amovendis par fuit, ubi 
salubrem quamdam in corporc adfccto mulationem in- 
vitare polis erat, prouli id de catamcniis suppressis vi 
elcctrica instauratis, comperimus. 

Cum tacnia omnes memoralas spasmorum formas 
concitarc potest, vis clectrica respectu buius causae 
pro cfficaci rcmcdio babenda est. Usus enim docuit, 
omnia incomoda atque dolores a tacnia genitos ab ictu 
elcctrico abdomen commovcnle subito scdari possc. 
Videlicet hic parasitus ictu clcctrico pcrculsus obstupc- 
scerc videtur, eliamsi haud conslat an hoc iu statu 
rcmedio purgante expelli possit. Ut igitur hoc pcrfici 
qucat, ante assumptum remedium catharticum nec non 
inler deiectiones ab hocce excitas, conduceret, siugu- 
lis horac quadrantibus ventrcm perstringere vi electri- 
ca, ct quidcm oplime e regionc lumborum versus um- 
bilicum. Ilac enim via flumen electricum tcnuia per- 
currcns intestiua, scdem taeniac proxime ferit. 

Neque silentio praeterire licet curiosas iuvcstigatio- 
nes Maxsfordii in vim antiepilcpticam vis clectricac. 
Videlicet hic ea fretus sententia, quod hunc morbum ge- 
nerat sensim magua copia vis ncrveae in cerebro ac- 
cumulatae atque hanc cum vi electrica congruere ar- 
bitratus, capite cum pa r te quadam reniota ope catenae 
galvauicae coniuncto, vim sensiferaui ab illo derivarc 
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sludet. Quare culicula in cervicibus ct lbssa poplitea 
cantaridibus erosa, Iiuic laniinani zinceam, illi vero 
regioni argenteam imponit, atque utramquc conitingit 
inter se ope plurium tenuium iilorum cuprcorum. Quia 
vero sub Iamina argentca, serum copiosum iugiter se- 
cernitur- idcirco quotidie bacccc pars spongia recenti 
muniri debet. Ne vero ea pars, quam lamina legit 
zincea, atque ex eo polo posilivo rcspoadct, iusto ci- 
tius arescat, particulam carnis rccentis cidem imponc- 
re iuvat. 

Piiilippus WilsonUS testis cst salubcrrimae efli- 
cientiac simplicis catenac galvanicae conlra aslbma, quod 
non tam c spasmo pcndct, quam polius cx atonia pul- 
mouum coquc statu , quem Laexxecus cmpbyscma 
pulmonum appcllavit. Cctcrum modiim vim clcctricam 
bttic malo oppoucndi iam supra cxplieavimus. 

AMEAOnUHOEA. 



Itidem iam antea pracccpimus vim clcctricam a- 
menorrbocae mcderi posse. Et quidem illico valenlius 
curaliouis genus amplectendum est. Prolicimus scin- 
tillas ex osse sacro et spina dorsi, imo lenioribus ic- 
tibus plcxus nervorum sacralium sollicitamus. Elici- 
tore bacillo tangimus imprimis os sacruiu dcindc l'e- 
mora ct dcscendimus usque ad malleolos. Noiinuuquaiu 
ulile cst viam mutare iluminis elcctrici ut modo ab 
osse sacro ad malleolos alterulrius vel utriusque cruris 
propagelur, modo ventrem a crista allerius ossis illci 
ad cristam alterius iraiicial. Aeque ccrla est ellicicu- 
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tia vis galvanicae praecipuc Ibrraa electropunctarae ad 
menses extrahendos. Hoc cunsilio ia utroque aLJo- 
minis latcre iuxta umLilicum 1 — 3 acus platincae inG- 
guntur ad altitudinem semipollicis, inlcrposito spalio 
G— 8 pollicum, dcin ex altera parlc polo ziuceo iun- 
guntur ex altera vcro polo cuprco. Plcrumqnc calcua 
galvanica clausa antc quadrantem horac haud solvitur. 
Yulncra acubus inflicta, sero lactis facillinie consane- 
scunt. llac ratione in nosocomio carilalis, quod Bc- 
rolini florct, plurcs fcminas sub auspiciis Cl. Wolfii 
iiicnsilius clicitis, sanitalem rccepissc Yok.uannus rcfert. 

TEMORES ET ULCERA. 



Conlra tumorcs scropliulosos, rbcumaticos, imo 
contra tumorcs albos utilem scsc pracslitissc vim elc- 
ctricam, quidam contcndunt. Pernioncs etiam discu- 
tere fcrlur. Tuui utiniur initio aura clcctrica c spinis 
ligncis, postea scintilla simplici, secus, praccipue si 
digcrcudi sunt tumorcs scropbulosi, intendi dcbct vis 
clcctrica , parte affccta panno Ianeo lenuiori obvoluta, 
quac dcinccps bacillo tangitur elicitore. Ad sananda 
ulcera laxa utilissima est aura electrica et gravissimus 
duntaxat horum ulccrum torpor, scintillarum usum ex- 
poscit. Sic Wai/theRUS ulcus contumacissimum vulne- 
rc sclopctario ortum, variis remediis iucassum teuta- 
tum, ope vis galvanicac cxsiccavit. 
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A s v n Y X I A. 



Ex liis omuibus, quae dc cffeclibus vis clectricac 
innoluere facile patet, candem efficacissimum csse sli- 
mulura ad resuscitandos aspbycticos, quae potenlia 
praccipue idque iure vi galvanicae tribuitur. Elenim 
vis baccc ipsas partes assequilur, alle rcconditas, ubi 
aliis rcmediis via non patet, binc miseros ipsa morlc 
1'allaci oppressos sacpenumcro in vitam rcvocare valct. 

Jam vero e solis ratiociniis cffici polest boccc re- 
nicdium tum soluin iuvare posse, ubi aspbyxia e de- 
fectu incitamentorum vitae orla est. Huc pertinet im- 
pcdila arris usura ad respirationcm nccessarii, quod 
fit modo occlusis viis aercis vcluli in suspcnsis, stran- 
gulalis, aqua submcrsis, modo varias mcpliilcs spirilu 
duccndo, quac quidcm pulmonibus baud infcnsae, tan- 
tum propterea nocent, quod ineplae sunl vitac flammac 
alendae, quibus igitur bomines ct animalia praefocan- 
tur. Huius gcneris cst aer azoticus ct hydrogenius. 
Conlra vcro vapor prunarum et acr acidus carbonicus, 
non solum proplcr defcctum oxygenii scd etiam e vi 
nervos singulari modo lacdente, vitae insidiantur. 

Ast sunl eliam eiusmodi asphyclici in quibus om- 
ne iucitameutum , binc vel lenissima actio vis eleclri- 
cae tenucm vitae sciutillam penitus cxlinguerct. Ab 
his igitur vebemenler esse arcendam vim eleclricam 
facile patct, quippe cnim hi tum dnntaxat vitae reddi 
possunt, ubi omnia reraoventur incilamenta. 

Generatim in usu vis electricae ad excitandam 
vitara minimam eadem lex servari debet, cui in cura- 
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lione ,'iliorum morlinrum olilemperandum esse dncuimus, 
videlicel ut sempcr a lenissima forma sensim ad va- 
lentissimam progrediamur. Igitur inilio ventum ele- 
clricuni partibus afflamus exquisitn sensu pracditis, 
\cluti faciei, palpcbris atque praecordiis, praetcrea bu- 
ius opc vapores irritantcs naribus imniitti possunt, qui 
secus sine rcspiralioue casdcm haud assequercntur. 
Attamen nisi liaec protinus npem tulcrint, sine mora 
ad valcnliora confugiendum auxilia. Mox igitur sim- 
pliccs scinlill.ic c variis corporis partibus exproman- 
tur, oporlct. Praecipuc vero in submersis e gulturc 
cpraccordiis nccnon exulroquc laterecolliubi ncrvi plire- 
nici emergunt. Nequc tamen negligenda est irritatio 
cutis, quippc enim insigni ncrvorum apparalu inslructa, 
facile cffieientiam rcmcdiorum excitantium cum reliquis 
ncrvis communicat. 

Maximam autcni spcm succussus elcclrici promil- 
tcrc vidcntur. In quodam casu , a Cl. Kuejixio ad- 
ducto, valenliores iclus electrici univcrsum corpus 
succulicntcs, vilam infanlis ex alta fcnestra in stratum 
saxcuni delapsi, revocare valuerunt. 

Elcclromctrum Lanaei viam et vebemcnliam suc- 
cussus electrici cxactc indicat. Sic ut exemplo utar, 
si pectus nervosquc phrenices commovcre cupit arlifex, 
filum, ad electrometrum pertiuens, collo, aliud vero, 
quod cum externo tegumiue lagenae lugdunensis cou- 
iunclum cst, praecordiis vel allcrutri bypocbondrio ap- 
plicandum est. Si vero cor ictu electrico perstringi 
debet, filum electromctri, superiori parli scapulae si- 
nistrae, qued vcre cum exlerno cohaeret tugumiue la- 
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gcnae lugdunensis, pectori, circuin lacvam applicamns 
uiamillam. Tot exemplis allatis, facile superscdeinus 
explanandae viae atque rationi, qua spina dorsi, ven- 
ter, caput et laryux vi electrica perculi queant. Id 
lantum monendum est, inter hanc curationem brevcs 
concedendas esse iuducias, ut laugucns vila molrix, 
quicte rcficiatur. 

Si tameu deest clectrometrum, velicmcnlia icluuui, 
saltcm e nuinero rotationum disci, nce non ex inter- 
vallis temporis, quibus suecussus sese excipiunt, ali- 
quo niodo aeslimari potcst. 

Observaliones docuerunt bas nielbodos resuscitan- 
dae vitae, nunquam nimis diu lcnlari posse, ncque post 
aliquot boras spcm vitac reddcndae essc dciicicndam. 

Valenlissimum autcm asphyxiae reinedium cst vis. 
galvauica, quippc eniui-in corporc exauimi, ubi vis 
electrica friclione clicita nullos concitat uiolus, iclus 
tamcn galvaniei idem vebcmenter agitare queunt. Ce- 
teroquin eadcm via est alque ratio galvanica asphycli- 
cos cxcitaiidi, quam de usu vis eleetricae disscrcnlcs, 
indicavimas. Eo magis vcro cavcndum a vi galvauica, 
ubi iam vis electrica, friclioiu; excila, nocere posset. 
Ad baec aspbyxiae genera revocari debet ea, quain 
vehemeiis infcrt virium coiilcnlio et luliuinis iclus, 
ubi polius omnium stimulorum fuga (intcr plura auxi- 
lia lcrra, qua fulmine tacti cumulandi suut) saluberri- 
ma inveula est. 

Et vis galvanica in partcs praeslabiliores in exta 
alque viscera dirigi et paulatim, nisi lcuiora suffece- 
rint auxilia vcbementissima id genus praesidia, adhibe- 
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ri dcbent. Non raro membranara narium mucosam ir. 
ritant mcdici. Subiude iucidendum est corpus ut ve- 
bcmcntius sollicitetur, imo , ubi hoc sine niagno iuco- 
modo perfici potest, ipsi nervi proxime slimulari j.os- 
sunt. Interdum proficit balneum salsugine tepida pa- 
ratum, cui aspbycticus immittitur atque tum alter po- 
lus liquori immergitur altero vero pars tangitur baud 
submersa. 

Ad eruendum tamcn morlis casum , vim elcctri- 
cam parum valere , iam dudum inter nicdicos forcnscs 
conslat, eteuim liaec modo in mortuis cliam corpori- 
bus ncrvorum dislenlioncs cxcilare polest, modo in 
vivis nulla prorsus declarat cfficicnliae indicia. 



T H E S E S. 



OPPONENTIBUS: 



A, A. Kremer, Med. Drc. 
/. B. Bohrzy/tski, Med. Drc. 
Lud. Przybylko , Mcd. Dre. 

ftic Mcnsis Octobrls 1037 u. dcfendvnilae. 



1. Alia filamcnta nervea sensui , alja motui inscrvinut. 

2. Natrum carbonicum valcntissimum est mcdicamcn- 
tum rcsolvens. 

3. Varioloidcs ncquaquam pro singulari habcmlac suiit 
exanlhematc, scd ad variolas veras rcfereudue. 

■4. Syphilis ctiam sinc hydrargyro sanari potest. 
5. Exslirpatio cancri vix unquam servat aegrotum., 
G. Spcro, vim ecbolicam secalis cornuti usum forcipis 
longe rariorem reddituram. 

7. Chcmia sola non sempcr probare potcst, vcncficium 
commissum csse. 

8. Gravissima est, unicuiquc niedico accurata cogni- 
tio morborum cpizooticorum. 



Za iiozwoletuem cenzury rzadowej. 
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